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Έχοντας υπόψη 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφο 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του ΑΝ 163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε μετά ΝΔ 946/1971 και 145/1973. 

γ) Την αριθμ. 6902/14.12.1999 πράξη της Συμβ/φου ΚΑ- 
ΦΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεώνης περί καταθέσεως του σχετι¬ 
κού ιρακέλλου του Οικισμού ΝΕΕΣ ΑΧΑΡΝΕΣ I (ΜΕΝΙΔΙ I) 
στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσο¬ 
στών, σχέδιο Γ ενικής διατάξεως του Οικισμού και σχέδια 
κατόψεων, όψεων και τομών ως και τα σχετικά στοιχεία 
κοστολόγησης. 

Προβαίνουμε 

Στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του 
Οικισμού της πόλης Αχαρνών (Μενιδίου) του Νομού ΑΤΤΙ¬ 
ΚΗΣ. (αριθμός οικισμού I) στοίχοι εκατόν δέκα (110), κα¬ 
τοικίες: εννιακόσιες εξήντα (960), με ημερομηνία κλήρω¬ 
σης : 15-16.2.86, 1.4.89, αριθμό πολεοδομικής μελέτης 
11220/Α/4α/13.2.1986,που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη 
του ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικοπέδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
1) Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων 
ογδόντα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων είκοσι εννέα και 
επτά εκατοστών (483.529,07) που ανήκει στην αποκλει¬ 
στική κυριότητα νομή και κατοχή του ΟΕΚ, ορίζεται με τα 
στοιχεία α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-μ-ν-ξ-ο-π-ρ-σ-τ-υ-ιρ-χ-ψ-ω- 
α1-β1-γ1-δ1-ε1-ζ1-η1-θ1-ι1-κ1-λ1-μ1-ν1-ξ1-ο1-π1-ρ1-σ1- 
τΐ -υ 1 -φ 1 -χΐ -ψ 1 -ωΐ -α2-β2-γ2-α3-β3-γ3-δ3-ε3-ζ3-η3-θ3- 
ι3-κ3-λ3-α στο αριθμ. 11220/Α/4α/86 σχέδιο αρίθμησης 
κλήρωσης της τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ, (ΦΕΚ 184/τ. 


Δ'/7.8.1971,438/τ. Δ'/27.7.84 και 181/τ. Δ'/10.3.87) και συ¬ 
νορεύει γύρωθεν: 

Με υπορείας όρους «ΠΑΡΝΗΣ», με κτηματική ιδιοκτη¬ 
σία «Λίμνη» Δήμου Αχαρνών διαφόρων ιδιοκτητών, με δη¬ 
μόσια οδό Αχαρνών - Λιοσίων και με κτήματα ιδιοκτησία 
διαφόρων Μενιδιατών. 

Το οικόπεδο τούτο κείται στην Κτηματική Περιφέρεια 
του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής στην θέση «Προ¬ 
φήτης Ηλίας» και «Τάφος Γύφτισσας» και εμφαίνεται στο 
από Μάρτιο 1967 Τοπογραφικό Διάγραμμα, ακριβές αντί¬ 
γραφο του οποίου υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του 
ΟΕΚ Δημητριάδη Σίμο ευρίσκεται στο σχετικό φάκελλο 
του οικισμού που έχει κατατεθεί στον ανωτέρω Συμβ/φο. 

2) Η παραπάνω οικοπεδική έκταση περιήλθε στην πλή¬ 
ρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΕΚ ως εξής: 

Από αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την 
αριθμ. Ε 1459/580/26.3.69 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Εργασίας, Δημοσίων Έργων και Γεωργίας 
(ΦΕΚ 64/τ. Δ'/2.4.69) συντελέστηκε δια της παρακαταθέ- 
σεως της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, εκδοθέντοςτου αριθμ. 200656/7.8.69 Γ ραμματί- 
ου Συστάσεως Παρακαταθήκης (ΦΕΚ 189/τ. Δ71969) και 
μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθη¬ 
κοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 291 και αριθμό 328, σε 
συνδυασμό με την αριθμ. Ε1210/161 /Ν. 9714/16.2.88 κοι¬ 
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 
περί μερικής ανάκλησης της ανωτέρω απαλλοτρίωσης 
(ΦΕΚ 198/τ. Δ74.3.88). 

Δυνάμει της ανωτέρω απαλλοτρίωσης και της απόφα¬ 
σης περί μερικής ανάκλησης αυτής, περιήλθε στην πλήρη 
κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΕΚ συνολική έκταση μέ¬ 
τρων τετραγωνικών πεντακοσίων τριών χιλιάδων τριακο- 
σίων εξήντα και σαράντα επτά εκατοστών (503.360,47). 

Από την ανωτέρω συνολική έκταση ο ΟΕΚ με τα κατω¬ 
τέρω αναφερόμενα συμβόλαια αγοραπωλησίας πώλησε 
προς τους αντιστοίχους συμβαλλόμενους τις κάτωθι 
εκτάσεις 

α) με το αριθμ. 2234/85 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθη¬ 
νών Βασιλικής Παπαγιαννοπούλου που μεταγράφηκε νό¬ 
μιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 
Αχαρνών στον τόμο 524 και αριθμ. 320 ο ΟΕΚ πώλησε 
προς τον Δήμο Αχαρνών έκταση μέτρων τετραγωνικών 
σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο και είκοσι 
πέντε εκατοστών (47.172,25). Ο Δήμος Αχαρνών με το 
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αριθμ. 8995/14.6.1994 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της 
συμβ/φου Αθηνών Σταυρούλας Παπαγεωργίου που μετα- 
γράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου 
Αχαρνών στον τόμο 635 και αριθμό 208. από την ανωτέρω 
έκταση των 47.172,25 τ.μ. μεταβίβασε πάλι στον ΟΕΚ 
έκταση μέτρων τετραγωνικών σαράντα τεσσάρων χιλιά¬ 
δων εβδομήκοντα τριών και ογδόντα πέντε εκατοστών 
(44.073,85) παρακρατώντας υπέρ αυτού έκταση μέτρων 
τετραγωνικών τριών χιλιάδων ενενήκοντα οκτώ και σαρά¬ 
ντα εκατοστών (3.098,40) ήτοι τμήματα των αριθμ. 67 και 
41 οικοδομικών τετραγώνων. 

β) με το αριθμ. 6124/87 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθη¬ 
νών Κατίνας Βλαχοπούλου που μετεγράφη νόμιμα στα βι¬ 
βλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον 
τόμο 537 και αριθμ. 288 ο ΟΕΚ πώλησε προς τον Οργανι¬ 
σμό Εργατικής Εστίας έκταση μέτρων τετραγωνικών χι- 
λίων δώδεκα (1012,00). 

γ) με το αριθμ. 6125/87 συμβόλαιο της ιδίας συμβολαι¬ 
ογράφου που έχει μεταγράφει νόμιμα στα βιβλία μετα- 
γραφώντου Υποθ/κείου Αχαρνών στο τόμο 537 και αριθμ. 
289 πώλησε προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας έκτα¬ 
ση μέτρωντετραγωνικών δύο χιλιάδωντετρακοσίωντριά- 
ντα δύο (2.432,00). 

δ) με το αριθμ. 6126/87 συμβόλαιο της ιδίας συμβ/φου 
που μετεγράφη νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υπο¬ 
θηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 537 και αριθμ. 290 ο 
ΟΕΚ πώλησε προς τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας 
έκταση μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι τεσσάρων (2.524,00). 

ε) με το αριθμ. 5077/89 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθη¬ 
νών Παναγιώτας Γιαννοπούλου-Γρηγοροπούλου που με- 
τεγράφη νόμιμα στα βιβλία μεταγραφώντου Υποθηκοφυ¬ 
λακείου Αχαρνών στοντόμο 554 και αριθμ. 358 ο ΟΕΚπώ- 
λησε προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) 
έκταση μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων εννιακο- 
σίων ογδόντα έξι (5.986,00). 

στ) με το αριθμ. 5078/89 συμβόλαιο της ιδίας ανωτέρω 
συμβ/φου που μετεγράφη νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών 
του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 554 και 
αριθμ. 359 ο ΟΕΚ πώλησε προς τον Οργανισμό Σχολικών 
Κτιρίων (ΟΣΚ) έκταση μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων 
χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα (4.779,00). 

Εκ της αρχικώς αναφερθείσης οικοπεδικής έκτασης 
των 503.360,47 μ2 μετά τις παρατεθείσες πωλήσεις απέ- 
μεινε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΟΕΚ οι- 
κοπεδική έκταση 483.529,07 μ2. 

3) Επί της παραπάνω περιγραφόμενης οικοπεδικής 
έκτασης, εγκρίθηκε η ανέγερση του Οικισμού με το από 
9.7.1971 Β. Διάταγμα (ΦΕΚ 184/τ. Δ77.8.1971) όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το από 5.5.1984 Π. Διάταγμα (ΦΕΚ 438/τ. 
Δ/27.7.84) και το από 29.12.1986 Π. Διάταγμα (ΦΕΚ 181 /τ. 
Δ710.3.87) 

4) Από το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για δημόσιους 
και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά διακόσιες 
ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι και είκοσι 
δύο εκατοστά (288,586,22). Η έκταση αυτή ανήκει στην 
κυριότητα του ΟΕΚ και δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές 
με την μεταβίβαση σε κάθε ένα από αυτούς της αυτοτε¬ 
λούς οριζόντιας ιδιοκτησίας του. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει επίσης και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους οικιστές έκταση μέτρωντετραγωνικών 
ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακόσιων τριάντα ενός και 
ογδόντα πέντε εκατοστών (92.831,85). 


5) Ο Οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επι της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρωντετραγωνικών εκατόν δύο χι¬ 
λιάδων εκατόν ένδεκα (102.111,00) η οποία μόνη αυτή 
αποτελεί το οικόπεδο των με την παρούσα πράξη συνι- 
στωμένων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικι¬ 
σμού και μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση 
με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες τους και κατά ποσοστό εξ 
αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μιά από αυτές. 

6) Στο από 13.2.86 σχέδιο αρίθμησης κλήρωσηςτης Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 184/τ. Δ77.8.1971, ΦΕΚ 
438/τ. Δ727.7.84, ΦΕΚ 181/τ. Δ710.3.87) ολόκληρο το εκ 
μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιά¬ 
δων πεντακοσίων είκοσι εννέα και επτά εκατοστών 
(483.529,07) οικόπεδο εμφανίζεται με τα αλφαβητικά μι¬ 
κρά γράμματα με κόκκινο μελάνι α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-μ-ν- 
ξ-ο-π-ρ-σ-τ-υ-φ-χ-ψ-ω-αΐ-βΐ -γΐ -δΐ -εΐ -ζΐ -η 1 -θΐ-ιΐ -κΐ -λΐ - 
μ1-ν1-ξ1-ο1-π1-ρ1-σ1-τ1-υ1-φ1-χ1-ψ1-ω1-α2-β2-γ2-α3- 
β3-γ3-δ3-ε3-ζ3-η3-θ3-ι3-κ3-λ3-α 

Η πράσινη και ροζ επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι 
εκείνη που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους 
χώρους. 

Η μπλέ επιφάνεια η χαρακτηριζόμενη ως «ιδιοκτησία 
ΟΕΚ» είναι εκείνη που παραμένει στην κυριότητατου ΟΕΚ 

Η λοιπή επιφάνεια του σχεδίου τούτου αποτελεί το οι¬ 
κόπεδο του οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον λατινικό αριθμό 
(I) έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και πε¬ 
ριλαμβάνει συνολικά εκατόν δέκα (110) στοίχους, στους 
οποίους αντιστοιχούν συνολικά εννιακόσιες εξήντα (960) 
κατοικίες, που λεπτομερειακά περιγράφονται κατωτέρω: 

ΣΤΟΙΧΟΣ σαράντα οκτώ (48) 

Ο Στοίχος (48) τύπου 226 που φαίνεται στο αριθ. 
11220/Α/2δ/83 Πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής: 

- Το Ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. εξακόσια ενενήντα 
οκτώ (698), επτακόσια (700) επτακόσια δύο (702), επτα¬ 
κόσια τέσσερα (704), επτακόσια έξι (706), επτακόσια 
οκτώ (708) και επτακόσια δέκα (710) κατοικίες καιο Πρώ¬ 
τος όροφος τις αριθ. εξακόσια ενενήντα επτά (697), εξα¬ 
κόσια ενενήντα εννέα (699), επτακόσια ένα (701), επτακό¬ 
σια τρία (703), επτακόσια πέντε (705), επτακόσια επτά 
(707) και επτακόσια εννέα (709) κατοικίες που φαίνονται 
στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Η αριθ. εξακόσια ενενήντα επτά (697) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. και εξήντα εκατ. (78,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. 
χιλ. (95 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα επτά τ.μ. και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει Β. Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με το 
διαμ/μα (699) του ιδίου ορόφου στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. εξακόσια ενενήντα οκτώ (698) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα 
τ.μ. και εβδομήντα πέντε εκατ. (71,75), ποσοστό συνιδιο- 
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κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα 
επτά εκατ. χιλιοστά (87%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα εννέατ. μ. και δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει Β. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με το 
διαμ/μα (700) του ιδίου ορόφου στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. εξακόσια ενενήντα εννέα (699) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
τ.μ. και εξήντα εκατ. (78,60) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. 
χιλιοστά (95%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτάτ.μ. 
και εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει Β. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Β. Δυτ. με το διαμ/μα (697) του ιδίου ορόφου στοίχου 
και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με το 
διαμ/μα (701) του ιδίου ορόφου στοίχου καιεφαπτόμενου 
κτιρίου. 

Η αριθ. επτακόσια (700) κατοικία, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και εβδο¬ 
μήντα πέντε εκατ. (71,75), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. 
χιλ. (87 %000 ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα εννέα τ.μ. και 
δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. 
με το διαμ/μα (698) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με το διαμ/μα (702) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτόμενου κτιρίου. 

Η αριθ. επτακόσια ένα (701) κατοικία, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και 
εξήντα εκατ. (78,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. 
(95%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτά τ.μ. και εξή¬ 
ντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. 
Δυτ. με το διαμ/μα (699) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτόμενου κτιρίου Νοτ. Ανατ. με το διαμ/μα (703) του 
ιδίου ορόφου στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Η αριθ. επτακόσια δύο (702) κατοικία, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και 
εβδομήντα πέντε εκατ. (71,75), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. 
χιλιοστά (87 %000 ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα εννέα τ.μ. 
και δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. 
Δυτ. με το διαμ/μα (700) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
εφαπτόμενου κτιρίου Νοτ. Ανατ. με το διαμ/μα (704) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Η αριθ. επτακόσια τρία (703) κατοικία, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και 
εξήντα εκατ. (78,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επίτου όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλιοστά 
(95%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτά τ.μ. και εξή¬ 
ντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. 
Δυτ. με το διαμ/μα (701) του ιδίου ορόφου στοίχου και κτι¬ 


ρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με το διαμ/μα 
(705) του ιδίου ορόφου στοίχου καιεφαπτόμενου κτιρίου. 

Η αριθ. επτακόσια τέσσερα (704) κατοικία, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και 
εβδομήντα πέντε εκατ. (71,75), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. 
χιλιοστά (87 %οοο ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα εννέα τ.μ. 
και δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. 
Δυτ. με το διαμ/μα (702) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με το 
διαμ/μα (706) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτόμε¬ 
νου κτιρίου. 

Η αριθ. επτακόσια πέντε (705) κατοικία, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και εξήντα εκατ. (78,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χι¬ 
λιοστά (95%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτά τ.μ. 
και εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει Β. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Β. Δυτ. με το διαμ/μα (703) του ιδίου ορόφου στοίχου 
και εφαπτόμενου κτιρίου Νοτ. Ανατ. με το διαμ/μα (707) 
του ιδίου ορόφου στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια έξι (706) κατοικία, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και 
εβδομήντα πέντε εκατ. (71,75), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. 
χιλιοστά (87 %οοο ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα εννέα τ.μ. 
και δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. 
Δυτ. με το διαμ/μα (704) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
εφαπτόμενου κτιρίου Νοτ. Ανατ. με το διαμ/μα (708) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Η αριθ. επτακόσια επτά (707) κατοικία, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και 
εξήντα εκατ. (78,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλιο¬ 
στά (95%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτά τ.μ. και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει Β. Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. 
Δυτ. με το διαμ/μα (705) του ιδίου ορόφου στοίχου και κτι¬ 
ρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με το διαμ/μα 
(709) του ιδίου ορόφου στοίχου καιεφαπτόμενου κτιρίου. 

Η αριθ. επτακόσια οκτώ (708) κατοικία, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και 
εβδομήντα πέντε εκατ. (71,75), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. 
χιλιοστά (87 %οοο ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα εννέα τ.μ. 
και δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. 
Δυτ. με το διαμ/μα (706) του ιδίου στοίχου, ορόφου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με το 
διαμ/μα (710) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτόμε¬ 
νου κτιρίου. 

Η αριθ. επτακόσια εννέα (709) κατοικία, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
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βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. 
και εξήντα εκατ. (78,60), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. 
(95%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα επτά τ.μ. και εξή¬ 
ντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. 
Δυτ. με το διαμ/μα (707) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτόμενου κτιρίου Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια δέκα (710) κατοικία, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και 
εβδομήντα πέντε εκατ. (71,75), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. 
χιλ. (87 %000 ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα εννέα τ.μ. και 
δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. 
με το διαμ/μα (708) του ιδίου στοίχου, ορόφου και εφα¬ 
πτόμενου κτιρίου Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ σαράντα εννέα(49) 

Ο Στοίχος (49) τύπου 22511 περιλαμβάνει το αριθ. οκτα¬ 
κόσια (800), οκτακόσια ένα (801), οκτακόσια δύο (802), 
οκτακόσια τρία (803), οκτακόσια τέσσερα (804) και οκτα¬ 
κόσια πέντε (805) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται 
στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και στο αριθ. 11220/Α/ 
2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. οκτακόσια (800) διώροφη μονοκατοικία αποτε- 
λείταιαπό (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντατ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο ΝΔυτ με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την 
μαιζονέτα (801) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια ένα (801) διώροφη μονοκατοικία 
αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν πέντε 
τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ εκατ. χιλ. (128 %οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντατ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (800) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με την μαιζονέτα (802) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια δύο (802) διώροφη μονοκατοικία 
αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν πέντε 
τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (801) του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (803) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τρία (803) διώροφη μονοκατοικία 
αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν πέντε 


τ.μ. και σαράντα τρία εκατοστά (105,43), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι οκτώ εκατ. χιλ. (128 %οοο) που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (802) του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (804) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τέσσερα (804) διώροφη μονοκατοι¬ 
κία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
πέντετ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι οκτώ εκατ. χιλ. (128 %οοο) που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνο¬ 
ρεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (803) του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (805) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια πέντε (805) διώροφη μονοκατοικία 
αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν πέντε 
τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν 
τριάντατ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (804) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα (50) 

Ο Στοίχος (50) τύπου 224II περιλαμβάνει το αριθ. επτα¬ 
κόσιες ογδόντα οκτώ (788), επτακόσια ογδόντα εννέα 
(789), επτακόσια ενενήντα (790), επτακόσια ενενήντα ένα 
(791), επτακόσια ενενήντα δύο (792) και επτακόσια ενε¬ 
νήντα τρία (793) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται 
στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και στο αριθ. 11220/Α/ 
2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα οκτώ (788) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτά τ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν 
σεεκατόντριάντατρίατ.μ. και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (789) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα εννέα (789) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτά τ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν 
σεεκατόντριάντατρίατ.μ. και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (788) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (790) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Η αριθ. επτακόσια ενενήντα (790) διώροφη μονοκατοι¬ 
κία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
επτά τ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν τριάντα ένα εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (789) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (791) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ενενήντα ένα (791) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτάτ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (790) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (792) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ενενήντα δύο (792) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτάτ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλιοστά (131%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο 
εκατ. (133,52) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαι- 
ζονέτα (791) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (793) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ενενήντα τρία (793) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτάτ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (792) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα ένα (51) 

Ο Στοίχος (51) τύπου 22411 περιλαμβάνει το αριθ. επτα¬ 
κόσιες ογδόντα δύο (782), επτακόσια ογδόντα τρία (783), 
επτακόσια ογδόντα τέσσερα (784), επτακόσια ογδόντα 
πέντε (785), επτακόσια ογδόντα έξι (786) και επτακόσια 
ογδόντα επτά (787) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνο¬ 
νται στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και στο αριθ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα δύο (782) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτάτ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλιοστά (131%οοο) που αντι¬ 


στοιχούν σε εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο 
εκατ. (133,52) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (783) του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα τρία (783) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτάτ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλ. (131%οοο) που αντιστοιχούν 
σεεκατόντριάντατρίατ.μ. και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (782) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (784) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα τέσσερα (784) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν επτάτ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλιοστά (131%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο 
εκατ. (133,52) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαι- 
ζονέτα (783) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (785) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα πέντε (785) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτάτ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλιοστά (131%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο 
εκατ. (133,52) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαι- 
ζονέτα (784) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (786) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα έξι (786) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτάτ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλιοστά (131%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο 
εκατ. (133,52) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαι- 
ζονέτα (785) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (787) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα επτά (787) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν επτάτ.μ. και σαράντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τριάντα ένα εκατ. χιλιοστά (131%οοο) που αντί- 
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στοιχούν σε εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο 
εκατ. (133,52) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαι- 
ζονέτα (786) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα δύο (52) 

Ο Στοίχος (52) τύπου 22511 περιλαμβάνει το αριθ. επτα¬ 
κόσιες ενενήντα τέσσερα (794), επτακόσια ενενήντα πέ¬ 
ντε (795), επτακόσια ενενήντα έξι (796), επτακόσια ενενή¬ 
ντα επτά (797), επτακόσια ενενήντα οκτώ (798) και επτα¬ 
κόσια ενενήντα εννέα (799) διώροφες μονοκατοικίες που 
φαίνονται στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και στο αριθ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Η αριθ. επτακόσια ενενήντα τέσσερα (794) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (795) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ενενήντα πέντε (795) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (1 28%οοο) που αντιστοιχούν 
σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και 
συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέτα (794) του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (796) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ενενήντα έξη(796) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέ- 
τα (795) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (797) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ενενήντα επτά (797) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέ- 
τα (796) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου, και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (798) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 


Η αριθ. επτακόσια ενενήντα οκτώ (798) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέ- 
τα (797) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με την μαιζονέτα (799) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ενενήντα εννέα (799) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με την μαιζονέ- 
τα (798) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα τρία (53) 

Ο Στοίχος (53) τύπου 22511 περιλαμβάνει το αριθ. επτα¬ 
κόσιες εβδομήντα τέσσερα (774), επτακόσια εβδομήντα 
πέντε (775), επτακόσια εβδομήντα έξι (776), επτακόσια 
εβδομήντα επτά (777), επτακόσια εβδομήντα οκτώ(778) 
επτακόσια εβδομήντα εννέα (779), επτακόσια ογδόντα 
(780), επτακόσια ογδόντα ένα (781) διώροφες μονοκατοι¬ 
κίες που φαίνονται στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και 
στο αριθ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Η αριθ. επτακόσια εβδομήντα τέσσερα (774) διώροφη 
μονοκατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με την μαιζονέτα (775) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια εβδομήντα πέντε (775) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα και ενενήντα 
έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ με την μαιζονέτα 
(774) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα (776) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια εβδομήντα έξη(776) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντί- 
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στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την μαιζονέτα (775) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα (777) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια εβδομήντα επτά (777) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τ.μ. και 
ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την 
μαιζονέτα (776) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα (778) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Η αριθ. επτακόσια εβδομήντα οκτώ (778) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την μαιζονέτα (777) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα (779) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια εβδομήντα εννέα (779) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την μαιζονέτα (778) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα (780) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα (780) διώροφη μονοκατοι¬ 
κία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
πέντετ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (1 28%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόντριάντατ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με την μαιζονέτα (779) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με την μαιζονέτα (781) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτι¬ 
ρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. επτακόσια ογδόντα ένα (781) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τ.μ. και σαράντα τρία εκατ. (105,43), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε εκατόν τριάντα τ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. 

(130,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 


Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την μαιζονέτα (780) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα τέσσερα (54) 

Ο Στοίχος (54) τύπου 22511 περιλαμβάνει το αριθ. οκτα¬ 
κόσια σαράντα ένα (841), οκτακόσια σαράντα δύο (842), 
οκτακόσια σαράντα τρία (843), οκτακόσια σαράντα τέσ¬ 
σερα (844), οκτακόσια σαράντα πέντε (845) και οκτακό¬ 
σια σαράντα έξι (846) διώροφες μονοκατοικίες που φαί¬ 
νονται στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και στο αριθ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Η αριθ. οκτακόσια σαράντα ένα (841) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 
(105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά εκα- 
τόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα 
(842) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια σαράντα δύο (842) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 
(105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με την μαιζονέτα (841) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζο- 
νέτα (843) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια σαράντα τρία (843) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 

εκατόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκα¬ 
τοστά (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επίτου όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά εκα- 
τόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με την μαιζονέτα (842) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζο- 
νέτα (844) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια σαράντα τέσσερα (844) διώροφη μο¬ 
νοκατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν 
εκατόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκα¬ 
τοστά (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επίτου όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με την μαιζονέτα (843) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζο- 
νέτα (845) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Η αριθ. οκτακόσια σαράντα πέντε (845) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 
(105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- 
τόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με την μαιζονέτα (844) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζο- 
νέτα (846) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια σαράντα έξι (846) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 
(105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- 
τόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με την μαιζονέτα (845) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα πέντε (55) 

Ο Στοίχος (55) τύπου 226 που φαίνεται στο αριθ. 11220/ 
Α/2δ/83 Πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το Ισόγειο 
και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

-Το Ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. οκτακόσια τριάντα 
τέσσερα (834), οκτακόσια τριάντα έξι (836), οκτακόσια 
τριάντα οκτώ (838) και οκτακόσια σαράντα (840) κατοι¬ 
κίες και ο Πρώτος όροφος τις αριθ. οκτακόσιες τριάντα 
τρία (833), οκτακόσια τριάντα πέντε (835), οκτακόσια 
τριάντα επτά (837) και οκτακόσια τριάντα εννέα (839) κα¬ 
τοικίες που φαίνονται στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα τρία (833) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου ενενήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (835) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα τέσσερα (834) κατοικία, απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα 
ένα τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε (71,75) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου ογδόντα επτά εκατοντάκις χιλιοστά (87 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και 
δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (836) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα πέντε (835) κατοικία, αποτε- 
λείταιαπότρία(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ 


τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ενενήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και εξήντα 
τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοι¬ 
κία (833) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (837) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα έξι (836) κατοικία, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα 
τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε (71,75) ποσοστό 

συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα επτά εκατοντάκις χιλιοστά (87%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και δέκα 
τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία 
(834) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (838) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα επτά (837) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ενενήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και εξήντα 
τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοι¬ 
κία (835) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (839) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα οκτώ (838) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα 
τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε (71,75) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα επτά εκατοντάκις χιλιοστά (87%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και δέκα 
τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία 
(836) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (840) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα εννέα (839) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ενενήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και εξήντα 
τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοι¬ 
κία (837) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια σαράντα (840) κατοικία, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε (71,75) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα επτά εκατοντάκις χιλιοστά (87%οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και δέκα τρία εκατ. 
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(89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία (838) του ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα έξι (56) 

Ο Στοίχος (56) τύπου 221 που φαίνεται στο αριθ. 11220/ 
Α/2δ/83 Πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το Ισόγειο 
και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

-Το Ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. οκτακόσια τριάντα 
ένα (831), και οκτακόσια τριάντα δύο (832) κατοικίες που 
φαίνονται στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και ο Πρώ¬ 
τος όροφος τις αριθ. οκτακόσια είκοσι οκτώ (828), οκτα¬ 
κόσια είκοσι εννέα (829) και οκτακόσια τριάντα (830), κα¬ 
τοικίες που φαίνονται στο αριθ. Α/2/83 σχέδιο κατόψεως 
και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. οκτακόσια είκοσι οκτώ (828) κατοικία, αποτελεί- 
ται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και σαράντα επτά εκατοστά (80,47) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου ενενήντα οκτώ εκατοντάκις χιλιοστά (98%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και 
ενενήντα έξι (99,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (829) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια είκοσι εννέα (829) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εξήντα εννέα τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και είκοσι (69,20) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα 
τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά (84 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και ενενήντα έξι 
εκατ. (85,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το διαμέρισμα 
828 του ιδίου ορόφου, στοίχουκαι κτιρίου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με το διαμέρισμα (830) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα (830) κατοικία, αποτελείται 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και σαράντα επτά εκατοστά (80,47) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ενενήντα οκτώ εκατοντάκις χιλιοστά (98%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και ενε¬ 
νήντα έξι (99,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία 
(829) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα ένα (831) κατοικία, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα δύο (78,82) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενε¬ 
νήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και ενενήντα 
ένα εκατ. (97,91) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με πυλωτή. 

Η αριθ. οκτακόσια τριάντα δύο (832) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ 


τετραγωνικά μέτρα και ογδόντα δύο (78,82) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενε¬ 
νήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και ενενήντα 
ένα εκατ. (97,91) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με πυλωτή. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα επτά (57) 

Ο Στοίχος (57) τύπου 226 που φαίνεται στο αριθ. 11220/ 
Α/2δ/83 Πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το Ισόγειο 
και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

-Το Ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. οκτακόσια δέκα πέ¬ 
ντε (815), οκτακόσια δέκα επτά (817), οκτακόσια δέκα εν¬ 
νέα (819) και οκτακόσια είκοσι ένα (821) κατοικίες και ο 
Πρώτος όροφος τις αριθ. οκτακόσια δέκα τέσσερα (814), 
οκτακόσια δέκα έξι (816), οκτακόσια δέκα οκτώ (818) και 
οκτακόσια είκοσι (820) κατοικίες που φαίνονται στο αριθ. 
Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. οκτακόσια δέκα τέσσερα (814) κατοικία, αποτε- 
λείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό καιλοι- 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ενενήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και εξήντα 
τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (816) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια δέκα πέντε (815) κατοικία, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα 
τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε (71,75) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα επτά εκατοντάκις χιλιοστά (87 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και δέκα 
τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (817) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια δέκα έξι (816) κατοικία, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ενενήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και εξήντα 
τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοι¬ 
κία (814) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (818) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια δέκα επτά (817) κατοικία, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα 
τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε (71,75) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα επτά εκατοντάκις χιλιοστά (87 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και δέκα 
τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία 
(815) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινό- 
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κτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (819) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια δέκα οκτώ (818) κατοικία, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ 
τετραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ενενήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και εξήντα 
τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοι¬ 
κία (816) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (820) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια δέκα εννέα (819) κατοικία, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα 
τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε (71,75) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα επτά εκατοντάκις χιλιοστά (87%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και δέκα 
τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία 
(817) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με την κατοικία (821) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια είκοσι (820) κατοικία, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ενενήντα πέντε εκατοντάκις χιλιοστά (95%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και εξήντα 
τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοι¬ 
κία (818) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια είκοσι ένα (821) κατοικία, αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα 
τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα πέντε (71,75) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα επτά εκατοντάκις χιλιοστά (87 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και δέκα 
τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία 
(819) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα οκτώ (58) 

Ο Στοίχος (58) τύπου 22511 περιλαμβάνει το αριθ. οκτα¬ 
κόσια είκοσι δύο (822), οκτακόσια είκοσι τρία (823), οκτα¬ 
κόσια είκοσι τέσσερα (824), οκτακόσια είκσι πέντε (825), 
οκτακόσια είκοσι έξι (826) και οκτακόσια είκοσι επτά (827) 
διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο αριθ. Α/1/83 
σχέδιο κατόψεως και στο αριθ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδο- 
μικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. οκτακόσια είκοσι δύο (822) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 

(105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- 


τόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα 

(823) του ιδίου στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια είκοσι τρία (823) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 

(105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- 
τόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με την μαιζονέτα (822) του ιδίου στοίχου και κτι¬ 
ρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα 

(824) του ιδίου στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια είκοσι τέσσερα (824) διώροφη μονο¬ 
κατοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 

(105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- 
τόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με την μαιζονέτα (823) του ιδίου στοίχου και κτι¬ 
ρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα 

(825) του ιδίου στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια είκοσι πέντε (825) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 

(105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- 
τόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με την μαιζονέτα (824) του ιδίου στοίχου και κτι¬ 
ρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα 

(826) του ιδίου στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Η αριθ. οκτακόσια είκοσι έξι (826) διώροφη μονοκατοι¬ 
κία αποτελείται από (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν 
πέντε τετραγωνικά μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά 

(105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά 
(128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα- 
τόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με την μαιζονέτα (825) του ιδίου στοίχου και κτι¬ 
ρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την μαιζονέτα 

(827) του ιδίου στοίχου και κτιρίου. Η αριθ. οκτακόσια εί¬ 
κοσι επτά (827) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδόν εκατόν πέντε τετραγωνικά 
μέτρα και σαράντα τρία εκατοστά (105,43) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι οκτώ εκατ. χιλιοστά (128 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. 
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(130,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την μαιζονέτα (826) 
του ιδίου στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πενήντα εννέα (59) 

Ο Στοίχος (59) τύπου 226 που φαίνεται στο αριθ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής: 

-Το Ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. οκτακόσια έντεκα 

(811) και οκτακόσια δέκα τρία (813) κατοικίες και ο Α'όρο¬ 
φος τις αριθ. οκτακόσια δέκα (810) και οκτακόσια δώδεκα 

(812) κατοικίες που φαίνονται στο αριθ. Α/1/83 σχέδιο κα- 
τόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η κατοικία οκτακόσια δέκα (810) αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά 
μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα πέ¬ 
ντε εκατ. χιλιοστά (95 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα επτά και εξήντα τέσσερα εκατ. 
(97,64) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Δυτ. με την κατοικία (812) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία οκτακόσια έντεκα (811) αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδόν εβδομήντα ένα τετραγωνικά 
μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (71,75) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα επτά εκατ. χιλιοστά (87%οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και δέκα τρία εκατ. 
(89,13) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Δυτ. με την κατοικία (813) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία οκτακόσια δώδεκα (812) αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και εξήντα εκατοστά (78,60) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα πέντε εκατ. χιλιοστά (95 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και εξήντα τέσσερα 
εκατ. (97,64) και συνορεύει: Β. Ανατ. με την κατοικία (810) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία οκτακόσια δέκα τρία (813) αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει εμβαδόν εβδομήντα ένα τετραγω¬ 
νικά μέτρα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (71,75) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα επτά εκατ. χιλιοστά (87 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και δέκα τρία εκατ. 
(89,13) και συνορεύει: Β. Ανατ. με την κατοικία (811)του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα (60) 

Ο Στοίχος (60) τύπου 220 που φαίνεται στο αριθ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής: 


-Το Ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. οκτακόσια οκτώ 
(808) και οκτακόσια εννέα (809) κατοικίες και ο Α' όροφος 
τις αριθ. οκτακόσια έξι (806) και οκτακόσια επτά (807) κα¬ 
τοικίες που φαίνονται στο αριθ. Α/1/83 και Α2/83 σχέδια 
κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η κατοικία οκτακόσια έξι (806) αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδόν εβδομήντα επτά τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα 
εκατ. χιλιοστά (94 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα πέντε και ενενήντα εκατ. (95,90) και 
συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με την 
κατοικία (807) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία οκτακόσια επτά (807) αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδόν εβδομήντα επτά τετραγωνικά 
μέτρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενήντα τέσ¬ 
σερα εκατ. χιλιοστά (94%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ενενήντα πέντε και ενενήντα εκατ. (95,90) 
και συνορεύει: Β. Ανατ. με την κατοικία (806) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καικτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία οκτακόσια οκτώ (808) αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα οκτώ (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. 
χιλιοστά (68 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συ¬ 
νορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με την 
κατοικία (809) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία οκτακόσια εννέα (809) αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετραγωνικά 
μέτρα και τριάντα οκτώ εκατοστά (55,38) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εξήντα 
οκτώ εκατ. χιλιοστά (68 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατ. 
(68,79) και συνορεύει: Β. Ανατ. με την κατοικία (808) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ σαράντα τρία (43) 

Ο Στοίχος 43τύπου 220 που φαίνεται στο αριθ. 11220/Α/ 
2Δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το ισόγειο και 
τον πρώτο όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. επτακόσια τριάντα έξι 
(736) και επτακόσια τριάντα επτά (737) κατοικίες και ο Α' 
όροφος τις αριθ. επτακόσια τριάντα τέσσερα (734) και 
επτακόσια τριάντα πέντε (735) κατοικίες που φαίνονται 
στα αριθ. Α/1/83 και Α/2/83 σχέδια κατόψεως και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Η κατοικία επτακόσια τριάντα τέσσερα (734) αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά 
τετραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό 
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συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ενενήντα τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με το διαμ/μα (735) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια τριάντα πέντε (735) αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ενενήντα τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κα¬ 
τοικία 734 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια τριάντα έξι (736) αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και τριάντα οκτώ (55,38) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ 
εκατ. χιλιοστά (68%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατ. 
(68,79) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με την κατοικία 737 του ιδίου ορόφου, στοίχου, κτι¬ 
ρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια τριάντα επτά (737) αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετρα¬ 
γωνικά μέτρα καιτριάντα οκτώ εκατοστά (55,38) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εξήντα οκτώ εκατ. χιλιοστά (68%οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα 
εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία (736) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου, κτιρίου και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ σαράντα τέσσερα (44) 

Ο Στοίχος σαράντα τέσσερα (44) τύπου 220 που φαίνε¬ 
ται στο αριθ. 11220/Α/2Δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτε- 
λείται από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. επτακόσια τριάντα 
δύο (732) και επτακόσια τριάντα τρία (733) κατοικίες και ο 
Α' όροφος τις αριθ. επτακόσια τριάντα (730) και επτακό¬ 
σια τριάντα ένα (731) κατοικίες που φαίνονται στα αριθ. 
Α/1/83 και Α/2/83 σχέδια κατόψεως καιπεριγράφονταιως 
εξής: 

Η κατοικία επτακόσια τριάντα (730) αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τετραγω¬ 
νικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα 
τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά (94%οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και ενενήντα εκατ. 

(95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με την κατοικία (731) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια τριάντα ένα (731) αποτελείται από 


τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τετραγω¬ 
νικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα 
τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά (94 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και ενενήντα εκατ. 

(95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία 730 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια τριάντα δύο (732) αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετρα¬ 
γωνικά μέτρα καιτριάντα οκτώ (55,38) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
οκτώ εκατ. χιλιοστά (68%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατ. 
(68,79) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με την κατοικία 733 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια τριάντα τρία (733) αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετρα¬ 
γωνικά μέτρα καιτριάντα οκτώ εκατοστά (55,38) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εξήντα οκτώ εκατ. χιλιοστά (68 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα 
εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία (732) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ σαράντα πέντε (45) 

Ο Στοίχος 45 τύπου 220 που φαίνεται στο αριθ. 11220/Α/ 
2Δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το ισόγειο και 
τον πρώτο όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. επτακόσια είκοσι οκτώ 
(728) και επτακόσια είκοσι εννέα (729) κατοικίες και ο Α' 
όροφος τις αριθ. επτακόσια είκοσι έξι (726) και επτακόσια 
είκοσι επτά (727) κατοικίες που φαίνονται στα αριθ. Α/1/83 
και Α/2/83 σχέδια κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η κατοικία επτακόσια είκοσι έξι (726) αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τετραγω¬ 
νικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα 
τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά (94 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και ενενήντα εκατ. 

(95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με την κατοικία (727) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια είκοσι επτά (727) αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τετραγω¬ 
νικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα 
τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά (94 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και ενενήντα εκατ. 

(95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία 726 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Η κατοικία επτακόσια είκοσι οκτώ (728) αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετραγωνι¬ 
κά μέτρα και τριάντα οκτώ (55,38) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ 
εκατ. χιλιοστά (68 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατ. 
(68,79) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με την κατοικία 729 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια είκοσι εννέα (729) αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και τριάντα οκτώ εκατοστά (55,38) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εξήντα οκτώ εκατ. χιλιοστά (68 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα 
εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία (728) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ σαράντα έξι (46) 

Ο Στοίχος 46 τύπου 220 που φαίνεται στο αριθ. 11220/ 
Α/2Δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το ισόγειο 
και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. επτακόσια είκοσι τέσ¬ 
σερα (724) και επτακόσια είκοσι πέντε (725) κατοικίες και 
ο Α'όροφος τις αριθ. επτακόσια είκοσι δύο (722) και επτα¬ 
κόσια είκοσι τρία (723) κατοικίες που φαίνονται στα αριθ. 
Α/1/83 και Α/2/83 σχέδια κατόψεως καιπεριγράφονται ως 
εξής: 

Η κατοικία επτακόσια είκοσι δύο (722) αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τετραγω¬ 
νικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα 
τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά (94 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και ενενήντα εκατ. 
(95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με την κατοικία (723) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια είκοσι τρία (723) αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοη¬ 
θητικούς χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τετραγω¬ 
νικά μέτρα και είκοσι εκατοστά (77,20) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα 
τέσσερα εκατοντάκις χιλιοστά (94 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και ενενήντα εκατ. 
(95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία 722 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια είκοσι τέσσερα (724) αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και τριάντα οκτώ (55,38) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
οκτώ εκατ. χιλιοστά (68%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα εκατ. 
(68,79) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 


με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με την κατοικία 725 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η κατοικία επτακόσια είκοσι πέντε (725) αποτελείται 
από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετρα¬ 
γωνικά μέτρα καιτριάντα οκτώ εκατοστά (55,38) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εξήντα οκτώ εκατ. χιλιοστά (68 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα εννέα 
εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με την κατοικία (724) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο 

οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι επτά (27) 

Αριθ. είκοσι επτά (27) πολ/κία. 

Η πολ/κία είκοσι επτά (27) που ανήκει στον αριθ. είκοσι 
επτά (27) στοίχοτύπου 413 που φαίνεται στο αρ. 11220/Α/ 
2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το ισόγειο, 
τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ) πάνω από το 
ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε¬ 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσο¬ 
δο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα αριθ. εκατόν 
ενενήντα δύο (192) και εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμε¬ 
ρίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (192) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώτ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20), ψήφους ογδόντα έξι 
(86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλ. (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (193) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
ενενήντα τ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68), ψήφους 
ογδόντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αριθ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194), 
εκατόν ενενήντα πέντε (195) και εκατόν ενενήντα έξι (196) 
δ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (194) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
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δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), ανελ¬ 
κυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. μεκοι- 
νόκτητο οικόπεδοΔυτ. μετο (195) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. μετο (195) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και μετο κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (195) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. μετο (194) και το (196) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (196) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. μετο (195) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλ/σιο, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν ενενήντα επτά (197), εκα¬ 
τόν ενενήντα οκτώ (198), εκατόν ενενήντα εννέα (199) 
διαμ/τα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (197) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με το (198) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. μετο (198) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (198) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (197) και το (199) 


διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και μετο 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (199) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το (198) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλ/σιο, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια (200), διακόσια ένα 
(201) και διακόσια δύο (202) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθ. (200) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκα- 
τόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), ψήφους 
εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (201) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. μετο (201) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (201) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (200) και το (202) 
διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και μετο 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (202) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. και τριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εννέα χιλ. (109%ο), κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. μετο (201) διαμ/ματου ίδιου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στις αριθ. Α/3/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακο¬ 
στάσιο και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι οκτώ (28) 

Αριθ. είκοσι οκτώ (28) πολ/κία. 

Η πολ/κία είκοσι οκτώ (28) που ανήκει στον αριθ. είκοσι 
οκτώ (28) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο αρ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ) πάνω 
από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε¬ 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσο¬ 
δο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα αριθ. διακό¬ 
σια δέκα πέντε (215) και διακόσια δέκα έξι (216) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (215) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20), ψήφους ογδόντα έξι 
(86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλ. (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (216) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ.χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενε- 
νήντατ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68), ψήφους ογδόντα 
εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα σαράντα 
δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία 
χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αριθ. διακόσια δέκα επτά (217), δια¬ 
κόσια δέκα οκτώ (218) και διακόσια δέκα εννέα (219) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (217) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (218) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (218) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με το κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (218) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 


ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
Χίλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (217) και το (219) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (219) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα (80,00) τετρ.μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ενενήντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
ενενήντα εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψή¬ 
φους ενενήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα ένα (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με το (218) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου καιπολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. διακόσια είκοσι (220), διακόσια εί¬ 
κοσι ένα (221), και διακόσια είκοσι δύο (222) διαμ/τα, που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (220) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (1 04 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το (221) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (221) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (221) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 °/οο) και συνορεύει: Ανατ. με το (220) και το (222) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (222) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι- 
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νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το (221) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλ/σιο, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια είκοσι τρία (223), διακό¬ 
σια είκοσι τέσσερα (224) και διακόσια είκοσι πέντε (225) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (223) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδόογδόνταπέντετ.μ. (85,00),ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (224) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (224) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (224) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (223) και το (225) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (225) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εννέα χιλ. (109%ο) κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (224) διαμ/μα του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αριθ. Α/3/83 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι εννέα (29) 

Αριθ. είκοσι εννέα (29) πολ/κία. 

Η πολ/κία είκοσι εννέα (29) που ανήκει στον αριθ. είκοσι 
εννέα (29) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο αρ. 11220/ 
Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το ισόγειο, 
τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ) πάνω από το 


ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε¬ 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσο¬ 
δο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα αριθ. διακό¬ 
σια τριάντα επτά (237) και διακόσια τριάντα οκτώ (238) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (237) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατοστά (88,20) ψήφους ογδό¬ 
ντα έξι (86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα χιλ. (80%ο) ανελκυστήρα σαράντα ένα 
χιλ. (41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (238) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
ενενήντα τ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68), ψήφους 
ογδόντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντατρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αριθ. διακόσια τριάντα εννέα (239), 
διακόσια σαράντα (240) και διακόσια σαράντα ενα (241) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (239) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ. μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ.χιλ.(104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (240) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (240) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με το κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (240) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ. μ. και τριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (239) και το (241) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το αριθ. (241) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ, καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (240) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλ/σιο, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια σαράντα δύο (242), δια¬ 
κόσια σαράντα τρία (243), και διακόσια σαράντα τέσσερα 
(244) διαμ/τα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (242) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (243) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (243) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (243) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
επτά τ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (242) και το (244) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (244) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το (243) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλ/σιο, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια σαράντα πέντε (245), 


διακόσια σαράντα έξι (246) και διακόσια σαράντα επτά 
(247) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (245) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (11 5%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (246) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (246) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (246) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδόογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστόσυνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (245) και το (247) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (247) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εννέα χιλ. (109%ο), κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ένα (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (246) διαμ/μα του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αριθ. Α/3/83 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Στοίχος τριάντα (30) 

Ο στοίχος τριάντα (30) τύπου 312 Ββ που φαίνεται στο 
αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει τις 
αρ. τριάντα γάμα (30γ), τριάντα άλφα (30α) και τριάντα 
βήτα (30β) πολ/κίες. 

Η αρ. τριάντα γάμα (30γ) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα γάμα (30γ) αποτελείται 
από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια πενήντα εννέα (259) και 
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διακόσια εξήντα (260) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (259) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (260) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (260) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τ. μ. (70,00) , ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %οοο ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(259) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (265) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. διακόσια εξήντα ένα (261) και δια¬ 
κόσια εξήντα δύο (262) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (261) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (262) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (262) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (261) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 


πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
το (267) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια εξήντα τρία (263) και 
διακόσια εξήντα τέσσερα (264) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (263) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (264) διαμ/ματου ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (264) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (263) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με το (269) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. Τα διαμ/τα της πολ/κίας 30γ έχουν κοινή θέρ¬ 
μανση μετά διαμ/τα της πολ/κίας 30α και 30β. Στα διαμ/τα 
της πολ/κίας 30γ αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθ. τριάντα άλφα (30α) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα άλφα (30α) αποτελείται 
από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια εξήντα πέντε (265) και 
διακόσια εξήντα έξι (266) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (265) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
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(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (260) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (266) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Τοαρ. (266) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχειεμβαδόεβδομήντατ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(265) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (271) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια εξήντα επτά (267) και 
διακόσια εξήντα (268) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (267) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (1 88%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (262) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (268) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Τοαρ. (268) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με το (267) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. με το (273) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοί¬ 
χου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 


προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια εξήντα εννέα (269) και 
διακόσια εβδομήντα (270) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (269) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(264) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας Νοτ. με το (270) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το αρ. (270) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (269) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με το (275) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 30α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών 30β και 30γ. Στην πολ/κία 30α 
αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Η αριθ. τριάντα βήτα (30β) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα βήτα (30β) αποτελείται 
από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. διακόσια εβδομήντα ένα (271) και 
διακόσια εβδομήντα δύο (272) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (271) διαμ/μα, αποτελείταιαπότέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
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εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (266) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (272) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (272) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τ. μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %οοο ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(271) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια εβδομήντα τρία (273) 
και διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) διαμ/τα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αρ. (273) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (268) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (274) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Τοαρ. (274) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με το (273) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια εβδομήντα πέντε (275) 
και διακόσια εβδομήντα έξι (276) διαμ/τα που περιγράφο- 
νταιως εξής: 

Το αρ. (275) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 


ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%°), ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδοΔυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(270) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας Νοτ. με το (276) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το αρ. (276) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (275) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 30β έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών 30α και 30γ. Στην πολ/κία 30β 
αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τριάντα ένα (31) 

Αριθ. τριάντα ένα (31) πολ/κία. 

Η πολ/κία τριάντα ένα (31) που ανήκει στον αριθ. τριά¬ 
ντα ένα (31) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο αρ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ') πάνω 
από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε¬ 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσο¬ 
δο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα αριθ. διακό¬ 
σια σαράντ οκτώ (248) και διακόσια σαράντα εννέα (249) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (248) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατοστά (88,20) ψήφους ογδό¬ 
ντα έξι (86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα χιλ. (80%ο) ανελκυστήρα σαράντα ένα 
χιλ. (41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (249) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00), ποσο- 
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στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
ενενήντα τ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68), ψήφους 
ογδόντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αριθ. διακόσια πενήντα (250), διακό¬ 
σια πενήντα ένα (251) και διακόσια πενήντα δύο (252) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (250) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδόογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (251) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (251) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με το κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (251) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλ. (9 1 %ο) , ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (9 1 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει. Ανατ. με το (250) και το (252) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (252) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (251) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλ/σιο, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια πενήντα τρία (253), δια¬ 
κόσια πενήντα τέσσερα (254), και διακόσια πενήντα πέντε 
(255) διαμ/τα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (253) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 


συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) , ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με το (254) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (254) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με το κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (254) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (253) και το (255) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (255) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το (254) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλ/σιο, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια πενήντα έξι (256), δια¬ 
κόσια πενήντα επτά (257) και διακόσια πενήντα οκτώ 
(258) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (256) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (257) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (257) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (257) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
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εννέα τ. μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοοτό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (256) και το (258) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (258) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. και τριάντα επτά εκατ. χιλ. (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εννέα χιλ. (109%ο) κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ.(91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (257) διαμ/μα του ίδιου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τ ο Δώμα. Τ ο δώμα που φαίνεται στο αριθ. Α/3/83 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τριάντα δύο (32) 

Αριθ. τριάντα δύο (32) πολ/κία. 

Η πολ/κία τριάντα δύο (32) που ανήκει στον αριθ. τριά¬ 
ντα δύο (32) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο αρ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ') πάνω 
από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε¬ 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσο¬ 
δο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα αριθ. διακό¬ 
σια είκοσι έξι (226) και διακόσια είκοσι επτά (227) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (226) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατοστά (88,20), ψήφους ογδό¬ 
ντα έξι (86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα χιλ. (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα 
χιλ. (41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (227) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
ενενήντα τ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68), ψήφους 
ογδόντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 


ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αριθ. διακόσια είκοσι οκτώ (228), δια¬ 
κόσια είκοσι εννέα (229) και διακόσια τριάντα (230) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (228) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. 104%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. 
(105,59), ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. 
(97 °/οο), ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (229) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το 
(229) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
με το κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (229) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. και τριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (228) και το (230) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (230) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. και τριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %θο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (229) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλ/σιο, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια τριάντα ένα (231), δια¬ 
κόσια τριάντα δύο (232), και διακόσια τριάντα τρία (233) 
διαμ/τα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (231) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ. μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (232) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
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κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (232) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (232) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ, καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (231) και (233) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κία και με κλιμ/σιο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (233) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το (232) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλ/σιο, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια τριάντα τέσσερα (234), 
διακόσια τριάντα πέντε (235) και διακόσια τριάντα έξι 
(236) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (234) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (235) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (235) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (235) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκατό 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 °/οο) και συνορεύει. Ανατ. με το (234) και το (236) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (236) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 


ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδόογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστόσυνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ένα χιλ. (91 % 0 ) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με το (235) διαμ/μα του ίδιου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αριθ. Α/3/83 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Στοίχος τριάντα τρία (33) 

Ο στοίχος τριάντα τρία (33) τύπου 312 Βαπου φαίνεται 
στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αρ. τριάντα τρία βήτα (33β) και τριάντα τρία άλφα 
(33α) πολ/κίες. 

Η αρ. τριάντα τρία βήτα (33β) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα τρία βήτα (33β) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια τρία (203) και διακόσια 
τέσσερα (204) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (203) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 
(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (204) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (204) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχειεμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %000 ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131%ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(203) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
με κλιμ/σιο Νοτ. με το (209) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
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προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια πέντε (205) και διακόσια 
έξι (206) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (205) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (206) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (206) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (205) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο Νοτ. με το (211) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια επτά (207) και διακόσια 
οκτώ (208) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (207) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο), ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (208) διαμ/μα του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (208) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (207) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο Νοτ. με το (213) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 


Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματα της πολ/κίς 33β έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση μετά διαμ/τα της 33α. Στηνπολ/κία 33β αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθ. τριάντα άλφα (33α) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα τρία άλφα (33α) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια δέκα (210) και διακόσια 
εννέα (209) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (210) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. μετο (209) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κλιμακοστάσιο Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αρ. (209) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %000 ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.,μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(204) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας Νοτ. με το (210) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια έντεκα (211) και διακό¬ 
σια δώδεκα (212) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (211) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.,μ. και ενενήντα (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. μετο (206) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


1039 


της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (212) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Τοαρ. (212) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (211) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. διακόσια δέκα τέσσερα (214) και 
διακόσια δέκα τρία (213) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (213) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (1 48%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (208) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το 
(214) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
με το κλιμ/σιο. 

Τοαρ. (214) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (213) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 33α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της 33β πολ/κίας. 

Στην πολ/κία 33α αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος τριάντα τέσσερα (34) 

Αριθ. τριάντα τέσσερα (34) πολ/κία. 

Η αριθ. τριάντα τέσσερα (34) πολ/κία ανήκει στον αριθ. 
τριάντα τέσσερα (34) στοίχο τύπου 312Βα που φαίνεται 
στο αριθ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το ισόγειο-πυλωτή και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), 


τρίτο (Γ') πάνω από το ισόγειο-πυλωτή, ορόφους και δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασαν¬ 
σέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κάτοψης περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διά¬ 
δρομοπροσπέλασης καιτ’ αρ. εκατόν ογδόντα επτά (187) 
και εκατόν ογδόντα έξι (186) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθ. (186) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), 
ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. μετο (187) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (187) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι έξι και πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους 
εκατόν είκοσι τέσσερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. 
(188%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο (186) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν ογδόντα οκτώ (188) και 
εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθ. (188) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατοστά 
(98,01), ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. μετο (189) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και μετο κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (189) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
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όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (1 88%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (188) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με το κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. εκατόν ενενήντα (190) και εκατόν 
ενενήντα ένα (191) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (190) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατοστά (98,01), 
ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
το (191) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και με το κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (191) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατοστά (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι 
τέσσερις (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστή¬ 
ρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το (190) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αριθ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τριάντα πέντε (35) 

Αριθ. τριάντα πέντε (35) πολ/κία. 

Η πολ/κία τριάντα πέντε (35) που ανήκει στον αριθ. τριά¬ 
ντα πέντε (35) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο αρ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ) πάνω 
από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε¬ 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσο¬ 
δο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα αριθ. εξακό¬ 
σια ογδόντα έξι (686), εξακόσια ογδόντα επτά (687) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (686) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 


ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατοστά (88,20) ψήφους ογδό¬ 
ντα έξι (86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα χιλ. (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα 
χιλ. (41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) 
και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Ανατ. με κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (687) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
ενενήντα τ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68), ψήφους 
ογδόντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντατρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και λεβητοστάσιο 
Β. Δυτ. με κλιμ/σιο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αριθ. εξακόσια ογδόντα οκτώ (688), 
εξακόσια ογδόντα εννέα (689) και εξακόσια ενενήντα 
(690) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (688) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ. μ. (85,00) , ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με το (689) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το 
(689) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (689) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ. μ. και τριάντα επτά εκατοστά (99,37) , ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. μετο (688) και το (690) 
διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και μετο 
κλιμ/σιο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το 
(688) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (690) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτάεκατ.χιλ.. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ. μ. και τριάντα επτά εκατοστά (99,37) , ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε- 
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δο Ν. Δυτ. με το (689) διαμ/ματου ίδιου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κλ/σιο 
και κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. εξακόσια ενενήντα ένα (691), εξα¬ 
κόσια ενενήντα δύο (692), και εξακόσια ενενήντα τρία 

(693) διαμ/τα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (691) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδόογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με το (692) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το 
(692) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
με κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (692) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ, καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με το (691) και (693) 
διαμ/τα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το 
(691) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (693) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Δυτ. με το (692) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κλ/σιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια ενενήντα τέσσερα 

(694) , εξακόσια ενενήντα πέντε (695) και εξακόσια ενενή¬ 
ντα έξι (696) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (694) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 


στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (11 5%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με το (695) 
διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Ανατ. με το (695) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (695) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα εκατό 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. μετο (694) καιτο (696) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο και ανελκυστήρα Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (694) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας Ν. Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (696) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ένα (91 %ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Ν. Δυτ. μετο (695) διαμ/ματου ίδιου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Ν. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αριθ. Α/3/83 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Στοίχος τριάντα έξι (36) 

Ο στοίχος τριάντα έξι (36) τύπου 312 Ββ που φαίνεται 
στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αρ. τριάντα έξι άλφα (36α) και τριάντα έξι βήτα (36β) 
πολ/κίες. 

Η αρ. τριάντα έξι βήτα (36β) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα έξι βήτα (36β) αποτελεί- 
ται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εβδομήντα τέσσερα 
(674) και εξακόσια εβδομήντα πέντε (675) διαμ/τα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (674) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
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αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (675) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (675) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %οοο ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με 
το (674) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το 
(680) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εβδομήντα έξι (676) και 
εξακόσια εβδομήντα επτά (677) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (676) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (1 88%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (677) διαμ/ματου ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αρ. (677) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνορεύει 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. με το (676) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Ανατ. με το (682) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εβδομήντα οκτώ (678) 


και εξακόσια εβδομήντα εννέα (679) διαμ/τα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αρ. (678) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (679) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αρ. (679) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (678) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Ανατ. με το (684) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματα της πολ/κίς 36β έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση με τα διαμ/τα της 36α. Στην πολ/κία 36β 
αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

Η αριθ. τριάντα έξι άλφα (36α) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα έξι άλφα (36α) αποτελεί- 
ται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια ογδόντα ένα (681) και 
εξακόσια ογδόντα (680) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (681) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. 
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με το (680) διαμ/μα του ιδίου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (680) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα 
πέντε εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι 
τ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέ¬ 
ντε (85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. 
Δυτ. μετο (675) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της 
εφαπτομένης πολ/κίας Ν. Ανατ. με το (681) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια ογδόντα δύο (682) και 
εξακόσια ογδόντα τρία (683) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Τοαρ. (682) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνορεύει 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. μετο (677) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Ν. Ανατ. με το (683) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (683) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το 
(682) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια ογδόντα τέσσερα (684) 
και εξακόσια ογδόντα πέντε (685) διαμ/τα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Τοαρ. (684) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 


χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. μετο (679) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Ν. Ανατ. με το 
(685) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (685) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. μετο (684) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 36α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της 36β πολ/κίας. 

Στην πολ/κία 36α αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος τριάντα επτά (37) 

Ο στοίχος τριάντα επτά (37) τύπου 312 Ββ που φαίνεται 
στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αρ. τριάντα επτά βήτα (37β) και τριάντα επτά άλφα 
(37α) πολ/κίες. 

Η αρ. τριάντα επτά βήτα (37β) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα επτά βήτα (37β) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια τριάντα οκτώ (638) και 
εξακόσια τριάντα εννέα (639) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (638) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. μετο (639) διαμ/μα του 
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ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (639) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %οοο ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με 
το (638) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το 
(644) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια σαράντα (640) και εξα¬ 
κόσια σαράντα ένα (641) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (640) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (641) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (641) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 
(78,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συ¬ 
νορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (640) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (646) διαμ/μα του ιδίου ορόφου 
και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια σαράντα δύο (642) και 
εξακόσια σαράντα τρία (643) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (642) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 


εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (643) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αρ. (643) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (642) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Ανατ. με το (648) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματα της πολ/κίς 37β έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση με τα διαμ/τα της 37α. Στηνπολ/κία 37β αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθ. τριάντα επτά άλφα (37α) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα επτά άλφα (37α) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια σαράντα τέσσερα (644) 
και εξακόσια σαράντα πέντε (645) διαμ/τα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αρ. (644) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. 
μετο (639) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Ν. Ανατ. μετο (645) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας με κλιμ/σιο και κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αρ. (645) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


1045 


εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με 
το (644) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια σαράντα έξι (646) και 
εξακόσια σαράντα επτά (647) διαμ/ταπου περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (646) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το 
(641) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτό- 
μενηςπολ/κίας Ν. Ανατ. με το (647) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Τοαρ. (647) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνορεύει 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. με το (646) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου καιπολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια σαράντα οκτώ (648) και 
εξακόσια σαράντα εννέα (649) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (648) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (643) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 


πολ/κίας Ν. Ανατ. με το (649) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το αρ. (649) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (648) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 37α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της 37β πολ/κίας. 

Στην πολ/κία 37α αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος τριάντα οκτώ (38) 

Ο στοίχος τριάντα οκτώ (38) τύπου 312 Ββ που φαίνεται 
στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αρ. τριάντα οκτώ βήτα (38β) και τριάντα οκτώ άλφα 
(38α) πολ/κίες. 

Η αρ. τριάντα οκτώ βήτα (38β) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα οκτώ βήτα (38β) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια είκοσι έξι (626) και εξα¬ 
κόσια είκοσι επτά (627) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (626) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. ( 101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (627) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (627) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %000 ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
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(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με 
το (626) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το 
(632) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια είκοσι οκτώ (628) και 
εξακόσια είκοσι εννέα (629) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (628) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 % 0 ), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (629) διαμ/ματου ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (629) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνορεύει 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. με το (628) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Ανατ. με το (634) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια τριάντα (630) και εξα¬ 
κόσια τριάντα ένα (631) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (630) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (631) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο 


οικόπεδο. 

Το αρ. (631) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (630) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Ανατ. με το (636) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματα της πολ/κίς 38β έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση μετά διαμ/τα της 38α. Στηνπολ/κία 38β αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθ. τριάντα οκτώ άλφα (38α) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα οκτώ άλφα (38α) αποτε- 
λείταιαπό: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια τριάντα δύο (632) και 
εξακόσια τριάντα τρία (633) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (632) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. 
μετο (627) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου της εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Ν. Ανατ. μετο (633) διαμ/ματου ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας με κλιμ/σιο και κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αρ. (633) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131%ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με 
το (632) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, 
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με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια τριάντα τέσσερα (634) 
και εξακόσια τριάντα πέντε (635) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (634) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το 
(629) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτό- 
μενηςπολ/κίας Ν. Ανατ. με το (635) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Τοαρ. (635) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (634) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια τριάντα έξι (636) και 
εξακόσια τριάντα επτά (637) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (636) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (631) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολ/κίας Ν. Ανατ. με το (637) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαρ. (637) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 


ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (636) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 38α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της 38β πολ/κίας. 

Στην πολ/κία 38α αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος τριάντα εννέα (39) 

Ο στοίχος τριάντα εννέα (39) τύπου 312 Βα που φαίνε¬ 
ται στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει τις αρ. τριάντα εννέα άλφα (39α) και τριάντα εννέα 
βήτα (39β) πολ/κίες. 

Η αρ. τριάντα εννέα άλφα (39α) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα εννέα άλφα (39α) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια πενήντα (650) και εξα¬ 
κόσια πενήντα ένα (651) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (651) διαμ/μα, αποτελείταιαπότέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το 
(650) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
με κλιμ/σιο Ν. Ανατ. με το (656) διαμ/μα του ιδίου ορόφου 
και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αρ. (650) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 
(78,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συ¬ 
νορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Ανατ. με το (651) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
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ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια πενήντα δύο (652) και 
εξακόσια πενήντα τρία (653) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (652) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν, Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το 
(653) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κιας και 
με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (653) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το 
(652) διαμματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και 
με κλιμ/σιο Ν. Ανατ. με το (658) διαμ/μα του ιδίου ορόφου 
και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια πενήντα τέσσερα (654) 
και εξακόσια πενήντα πέντε (655) διαμ/τα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αρ. (655) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (654) 
διαμ/μα του ιδίου στοίχου, ορόφου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Ν. Ανατ. μετο (660) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αρ. (654) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνο¬ 


ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. 
με το (655) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματατηςπολ/κίς 39α έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση με τα διαμ/τα της 39β. Στην πολ/κία 39α αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθ. τριάντα εννέα βήτα (39β) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. τριάντα εννέα (39β) αποτελείται 
από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια πενήντα έξι (656) και 
εξακόσια πενήντα επτά (657) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (656) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) , ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. μετο 
(651) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτό- 
μενηςπολ/κίας Ν. Ανατ. μετο (657) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (657) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ και ένα εκατ. (98,01), ψήφους ενε¬ 
νήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόντριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συ¬ 
νορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (656) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο Ν. Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια πενήντα οκτώ (658) και 
εξακόσια πενήντα εννέα (659) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (658) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
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εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το 
(653) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτό- 
μενηςπολ/κίας Ν. Ανατ. με το (659) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Τοαρ. (659) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. με το (658) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο Ν. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εξήντα (660) και εξα¬ 
κόσια εξήντα ένα (661) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (660) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (1 88%ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (655) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολ/κίας Ν. Ανατ. με το (661) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (661) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (660) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο Ν. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 39β έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της 39α πολ/κίας. 

Στην πολ/κία 39β αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών 


της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος σαράντα (40) 

Ο στοίχος σαράντα (40) τύπου 312 Ββ που φαίνεται στο 
αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει τις 
αρ. σαράντα άλφα (40α) και σαράντα βήτα (40β) πολ/κίες. 

Η αρ. σαράντα άλφα (40α) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αρ. σαράντα άλφα (40α) αποτελείται 
από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εξήντα δύο (662) και 
εξακόσια εξήντα τρία (663) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (662) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. ( 101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (663) διαμ/ματου ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (663) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόντριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. με το (662) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Ανατ. με το (668) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) 
και εξακόσια εξήντα πέντε (665) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (664) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ. μ. και ενενήντα εκατ. ( 101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό- 
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ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (665) διαμ/ματου ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (665) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. με το (664) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Ανατ. με το (670) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εξήντα έξι (666) και εξα¬ 
κόσια εξήντα επτά (667) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (666) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το (667) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αρ. (667) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράνταπέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (666) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Ανατ. με το (672) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματα της πολ/κίς 40α έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση μετά διαμ/τα της 40β. Στηνπολ/κία 40α αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθ. σαράντα βήτα (40β) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. σαράντα βήτα (40β) αποτελείται 


από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώ¬ 
μα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εξήντα οκτώ (668) και 
εξακόσια εξήντα εννέα (669) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (669) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) , ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το 
(668) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου, πολ/κίας με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αρ. (668) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. με το (663) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Ν. Ανατ. με το (669) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εβδομήντα (670) και 
εξακόσια εβδομήντα ένα (671) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (670) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. με το (665) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Ν. Ανατ. με το (671) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (671) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ- 
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ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ.. 
(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. με το (670) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου καιπολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εξακόσια εβδομήντα δύο (672) 
και εξακόσια εβδομήντα τρία (673) διαμ/τα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Τοαρ. (672) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνο¬ 
ρεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (667) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Ν. Ανατ. με το 
(673) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (673) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με το (672) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 40β έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της 40α πολ/κίας. 

Στην πολ/κία 40β αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

Στοίχος σαράντα ένα (41) 

Ο στοίχος σαράντα ένα (41) τύπου 312 Βα που φαίνεται 
στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αρ. σαράντα ένα γάμα (41 γ), σαράντα ένα άλφα (41 α) 
και σαράντα ένα βήτα (41 β) πολ/κίες. 

Η αρ. σαράντα ένα γάμα (41 γ) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αρ. σαράντα ένα γάμα (41γ) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 


και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια πενήντα έξι (756) και 
επτακόσια πενήντα επτά (757) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (757) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (756) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (762) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αρ. (756) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (757) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. επτακόσια πενήντα οκτώ (758) και 
επτακόσια πενήντα εννέα (759) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (758) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (759) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (759) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
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αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (758) 
διαμ/μα, του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (764) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια εξήντα (760) και επτα¬ 
κόσια εξήντα ένα (761) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (760) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους ενενήντα 
έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν σαράνταπέντε χιλ. (145%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (761) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (761) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (760) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (766) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματατηςπολ/κίς 41 γ έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση με τα διαμ/τα της 41 β και 41 α. Στην πολ/κία 
41 γ αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Η αριθ. σαράντα ένα άλφα (41α) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. σαράντα ένα άλφα (41α) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια εξήντα δύο (762) και 
επτακόσια εξήντα τρία (763) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (762) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 


μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (757) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (763) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (763) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188% 0 ), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (762) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου, και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (768) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια εξήντα τέσσερα (764) 
και επτακόσια εξήντα πέντε (765) διαμ/τα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αρ. (764) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (759) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (765) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (765) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (764) 
διαμ/μα του ιδίου στοίχου ορόφου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (770) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
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στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια εξήντα έξι (766) και 
επτακόσια εξήντα επτά (767) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Τοαρ. (766) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (761) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (767) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (767) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (766) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (772) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 41α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών 41 β και 41γ. Στην πολ/κία 41α 
αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Η αριθ. σαράντα ένα βήτα (41 β) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. σαράντα ένα βήτα (41 β) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια εξήντα οκτώ (768) και 
επτακόσια εξήντα εννέα (769) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Τοαρ. (768) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 


νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόντριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Βορ. με το (763) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (769) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (769) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (768) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου, και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια εβδομήντα (770) και 
επτακόσια εβδομήντα ένα (771) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (770) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (765) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (771) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (771) διαμ/μα, αποτελείταιαπότέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ. μ. και ενενήντα εκατ. ( 101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδό¬ 
ντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (770) 
διαμ/μα του ιδίου στοίχου ορόφου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια εβδομήντα δύο (772 
και επτακόσια εβδομήντα τρία (773) διαμ/τα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αρ. (772) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
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εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (767) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (773) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (773) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (772) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τατης πολ/κίας 41 β έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών 41α και 41γ. Στην πολ/κία 41 β 
αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Στοίχος σαράντα δύο (42) 

Ο στοίχος σαράντα δύο (42) τύπου 312 Βα που φαίνεται 
στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αρ. σαράντα δύο γόμα (42γ), σαράντα δύο άλφα (42α) 
και σαράντα δύο βήτα (42β) πολ/κίες. 

Η αρ. σαράντα δύο γάμα (42γ) πολ/κία. 

Η πολυκατοικία με αρ. σαράντα δύο γάμα (42γ) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια τριάντα οκτώ (738) και 
επτακόσια τριάντα εννέα (739 διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (739) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 


κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(738) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
με κλιμ/σιο Νοτ. με το (744) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το αρ. (738) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,0), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %000 ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131%ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%θο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (739) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια σαράντα (740) και 
επτακόσια σαράντα ένα (741) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (740) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (1 48%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (741) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (741) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191%θο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (740) 
διαμ/μα, του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (746) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια σαράντα δύο (742) και 
επτακόσια σαράντα τρία (743) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (742) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ- 
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στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (743) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (743) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (742) 
διαμ/μα του ιδίου στοίχου, ορόφου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (748) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματα της πολ/κίς 42γ έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση με τα διαμ/τα της 42α και 42β. Στην πολ/κία 
42γ αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Η αριθ. σαράντα δύο άλφα (42α) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. σαράντα δύο άλφα (42α) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια σαράντα τέσσερα 
(744) και επτακόσια σαράντα πέντε (745) διαμ/τα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Τοαρ. (744) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(739) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας Νοτ. με το (745) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (745) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 


ντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(744) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου, και πολ/κίας και 
με κλιμ/σιο Νοτ. με το (750) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια σαράντα έξι (746) και 
επτακόσια σαράντα επτά (747) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αρ. (746) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και ένα εκατ. 
(98,01), ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (741) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. 
με το (747) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (747) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (746) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (752) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια σαράντα οκτώ (748) 
και επτακόσια σαράντα εννέα (749) διαμ/τα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αρ. (748) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (743) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (749) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (749) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ- 
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ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ. μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (748) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με το (754) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 42α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών 42β και 42γ. Στην πολ/κία 42α 
αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Η αριθ. σαράντα δύο βήτα (42β) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. σαράντα δύο βήτα (42β) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια πενήντα (750) και 
επτακόσια πενήντα ένα (751) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (750) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %οοο ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(745) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομέ¬ 
νης πολ/κίας Νοτ. με το (751) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (751) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερα (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(750) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου, και πολ/κίας και 
με κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 


προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια πενήντα δύο (752) και 
επτακόσια πενήντα τρία (753) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (752) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (747) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (753) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (753) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (752) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. επτακόσια πενήντα τέσσερα (754 
και επτακόσια πενήντα πέντε (755) διαμ/τα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αρ. (754) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. (78,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψήφους 
ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (749) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της διπλανής πολ/κίας εφαπτομένης εις αυτήν 
Νοτ. με το (755) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αρ. (755) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό εκατόν ένατ.μ. και ενενήντα εκατ. (101,90), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα διακόσια πέντε 
χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό- 
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πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (754) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυοτήρος Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 42β έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών 42α και 42γ. Στην πολ/κία 42β 
αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ σαράντα επτά (47) 

Αριθ. σαράντα επτά (47) πολ/κία. 

Η πολ/κία σαράντα επτά (47) που ανήκει στον αριθ. σα¬ 
ράντα επτά (47) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο αρ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ) πάνω 
από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε¬ 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσο¬ 
δο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα αριθ. επτα¬ 
κόσια έντεκα (711), επτακόσια δώδεκα (712) διαμ/τα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (711) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατοστά (88,20) ψήφους ογδό¬ 
ντα έξι (86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα χιλ. (80%ο) ανελκυστήρα σαράντα ένα 
χιλ. (41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) 
και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Ανατ. με λεβητοστάσιο και κλιμ/σιο. 

Το αριθ. (712) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89%οοο) που αντιστοιχούν σε 
ενενήντα τ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68), ψήφους 
ογδόντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο, ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κλιμ/σιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρος και με αποθήκη καυσίμων Ν. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αριθ. επτακόσια δέκα τρία (713), 
επτακόσια δέκα τέσσερα (714) και επτακόσια δέκα πέντε 
(715) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (713) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104%οο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 


μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με το (714) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το 
(714) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (714) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ.χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει. Β. Ανατ. μετο (713) καιτο (715) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με το 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Ν. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. μετο (713) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. 
με το φρεάτο του ανελκυστήρα και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθ. (715) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Ν. Δυτ. μετο (714) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κλ/σιο 
με φρεάτιο ανελκυστήρος και με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. επτακόσια δέκα έξι (716), επτα¬ 
κόσια δέκα επτά (717), και επτακόσια δέκα οκτώ (718) 
διαμ/τα, που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (716) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με το (717) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το 
(717) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
μετο κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (717) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα 
επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εν¬ 
νέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο- 
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χρήοτων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκατό χιλ. 
(100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. (91%ο) 
και συνορεύει: Β. Ανατ. με το (716) και (718) διαμ/ματατου 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κλιμ/σιο και φρε¬ 
άτιο ανελκυστήρα Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. 
με το (716) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. με το φρεάτιο του 
ανελκυστήρα και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (718) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,00) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Δυτ. με το (717) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με φρεάτιο 
ανελκυστήρος, με κλιμακ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. επτακόσια δέκα εννέα (719),επτα¬ 
κόσια είκοσι (720) και επτακόσια είκοσι ένα (721) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθ. (719) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατοστά (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Δυτ. με το (720) 
διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας καίμε κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Β. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. 
Ανατ. με το (720) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθ. (720) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέατ.μ. καιτριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατό 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με το (719) και το (721) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κλιμ/σιο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Β. Δυτ. με το (719) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου καιπολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Ν. Ανατ. 
με φρεάτιο του ανελκυστήρα, και με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το αριθ. (721) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 


εννέατ.μ. και τριάντα επτά εκατοστά (99,37), ψήφους ενε¬ 
νήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ένα (91%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Ν. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 720 
του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας Β. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμ/μα 720 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας.Ν.Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αριθ. Α/3/83 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι ένα (21) 

Ο Στοίχος είκοσι ένα (21) τύπου 312Ββ στο 
αρ. 11220/Α/2δ/83 σχέδιο γενικής διάταξης περιλαμβάνει 
τις αρ. είκοσι ένα βήτα (21β)και είκοσι ένα άλφα (21α) 
πολ/κίες 

Η αρ. 21 β πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αρ. 21 β αποτελείται από πυλωτή-ισό- 
γειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ') πάνω 
από τη πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο, που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) 
και εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμ/τα που περιγρά- 
φονται ως εξής 

Το αρ. (174) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 
(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. μετο κλιμ/σιο με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το (175) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Το αρ. (175) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,0), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο και με το διαμ/μα (174) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. μετο (180) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
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προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν εβδομήντα έξι (176) και 
εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμ/ταπουπεριγράφονται 
ως εξής: 

Τοαρ. (176) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κλιμ/σιο, με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το (177) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (177) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο 
και με το (176) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. με το (182) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) και 
εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Τοαρ. (178) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κλιμ/σιο, με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και με το (179) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας. 

Το αρ. (179) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 


συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμ/σιο 
και με το διαμ/μα (178) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. με το (184) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματατης πολ/κίς 21 β έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση με τα διαμ/τα της 21α. Στα διαμ/τα της 
πολ/κίας 21 β αντιστοιχούντο 500%οτων δαπανώντης κε¬ 
ντρικής θέρμανσης. 

Η αριθ. είκοσι ένα άλφα (21α) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. είκοσι ένα άλφα (21α) αποτελεί- 
ται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν ογδόντα (180) και εκατόν 
ογδόντα ένα (181) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (180) διαμ/μα, αποτελείταιαπότέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (175) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
με το κλιμ/σιο και με το (181) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (181) διαμ/μα, αποτελείται απότρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %000 ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131%ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
κλιμ/σιο, με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (180) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν ογδόντα δύο (182) και 
εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (182) διαμ/μα, αποτελείται απότέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
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(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (177) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
με το κλιμ/σιο και με το (183) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (183) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο 
και με το (182) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) 
και εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμ/τα που περιγράφο- 
νταιως εξής: 

Το αρ. (184) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ.μέτρα εκατόν ένα και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο 
(179) διαμ/μα του ιδίου στοίχου, ορόφου της εφαπτομέ¬ 
νης πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο με το κλιμ/σιο 
και με το (185) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το αρ. (185) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα 
εκατ. (78,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο και με το (184) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 


Τα διαμ/τα της πολ/κίας 21α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας 21 β. Στην πολ/κία 21α αντιστοι¬ 
χούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι δύο (22) 

Αρ. είκοσι δύο (22) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία είκοσι δύο (22) που ανήκει στον αρ. εί¬ 
κοσι δύο (22) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο αρ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ) πά¬ 
νω από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε¬ 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσο¬ 
δο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ καιτ’ αρ. εκα¬ 
τόν πενήντα επτά (157) και εκατόν πενήντα οκτώ (158) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (157) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20), ψήφους ογδόντα έξι 
(86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλ. (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (158) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενή¬ 
ντα τ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68), ψήφους ογδόντα 
εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα σαράντα 
δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία 
χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο κλιμ/σιο και μετο 
φρεάτιο ασανσέρ Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. εκατόν πενήντα εννέα (159), εκα¬ 
τόν εξήντα (160) και εκατόν εξήντα ένα (161) διαμ/τα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (159) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν 
πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), ψήφους εκα¬ 
τόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), ανελκυστήρα 
ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενή¬ 
ντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα 
(160) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. μετο κλιμ/σιο με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και με το (160) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας. 

Το αρ. (160) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,0), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
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εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα επτά 
εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα 
τ.μ. καιτριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενήντα επτά 
(97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. (9 1 %ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με το κλιμ/σιο και με το διαμ/μα (1 59) 
και (161) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
το διαμ/μα (159) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το φρεάτιο του ασαν¬ 
σέρ. 

Το αρ. (161) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα τ. μ. (80,0), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα επτά 
εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα 
τ.μ. καιτριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενήντα επτά 
(97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με το κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (160) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο, με το κλιμ/σιο και με το διαμ/μα (160) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν εξήντα δύο (162), εκατόν 
εξήντα τρία (163) και εκατόν εξήντα τέσερα (164) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (162) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) , ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν 
πέντετ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), ψήφους εκα¬ 
τόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (163) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο 
και με το (163) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το αρ. (163) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενήντα επτά 
εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα 
τ.μ. καιτριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενήντα επτά 
(97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα εκατόν χιλ. 
(100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει. Ανατ. με το κλιμ/σιο και με τα 
διαμ/τα 162 και 164 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμ/μα (162) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
φρεάτιο ασανσέρ. 

Το αρ. (164) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 


έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενήντα επτά 
εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα 
τ.μ. καιτριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενήντα επτά 
(97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν χιλ. 
(100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (163) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με το κλιμ/σιο, με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (163) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν εξήντα πέντε (165), εκα¬ 
τόν εξήντα έξι (166) και εκατόν εξήντα επτά (167) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (165) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ.. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερες (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) , ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και με το διαμ/μα (166) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο, με το κλιμ/σιο και με το (166) διαμ/μα του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (166) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενήντα επτά 
εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα 
τ.μ. καιτριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενήντα επτά 
(97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλ. 
(109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το κλιμ/σιο και με τα 
διαμ/τα (167) και (165) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμ/μα (165) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
φρεάτιο του ασανσέρ. 

Το αρ. (167) διαμ/μα, αποτελείται απότρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενήντα επτά 
εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέατ.μ. 
και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενήντα επτά 
(97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλ. 
(109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. (91%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (166) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
με το κλιμ/σιο και με το διαμ/μα (166) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
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περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσιτρία (23) 

Αρ. είκοσιτρία (23) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία είκοσιτρία (23) που ανήκει στον αρ. εί¬ 
κοσι τρία (23) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο αρ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ') πά¬ 
νω από το ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε- 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσο¬ 
δο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τ’ αρ. εκα¬ 
τόν σαράντα έξι (146) και εκατόν σαράντα επτά (147) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (146) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20), ψήφους ογδόντα έξι 
(86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλ. (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κλιμ/σιο. 

Το αρ. (147) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00) , ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενή¬ 
ντα τ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68), ψήφους ογδόντα 
εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα σαράντα 
δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία 
χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμ/σιο και με το 
φρεάτιο ασανσέρ Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν σαράντα οκτώ (148), εκα¬ 
τόν σαράντα εννέα (149) και εκατόν πενήντα (150) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (148) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
τέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν 
πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), ψήφους εκα¬ 
τόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), ανελκυστήρα 
ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενή¬ 
ντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα 
(149) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με 
κλιμ/σιο και με το (149) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας. 

Το αρ. (149) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,0), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα επτά 


εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα 
τ.μ. καιτριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενήντα επτά 
(97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με το κλιμ/σιο και με το διαμ/μα ( 148) 
και (150) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
το διαμ/μα (148) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το φρεάτιο του ασαν¬ 
σέρ 

Το αρ. (150) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντατ.μ. (80,0), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα επτά 
εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα 
τ.μ. καιτριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενήντα επτά 
(97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. (91%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με το κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (149) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο, με το κλιμ/σιο και με το διαμ/μα (149) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν πενήντα ένα (151), εκατόν 
πενήντα δύο (152) και εκατόν πενήντα τρία (153) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (151) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν 
πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), ψήφους εκα¬ 
τόν τέσσερις (104), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (152) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο 
και με το (152) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το αρ. (152) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενήντα επτά 
εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα εννέα 
τ.μ. καιτριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενήντα επτά 
(97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα εκατόν χιλ. 
(100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το κλιμ/σιο και με τα 
διαμ/τα (151) και (153) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμ/μα (151) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
φρεάτιο ασανσέρ. 

Το αρ. (153) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
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σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενήντα 
επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέατ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (152) του 
ίδιου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με το κλιμ/σιο, 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (152) του ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154), 
εκατόν πενήντα πέντε (155) και εκατόν πενήντα έξι (156) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (154) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ.. (85,00), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν 
σε εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59), 
ψήφους εκατόν τέσσερες (104), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλ. (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και με το διαμ/μα (155) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο και με το (155) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (155) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενε¬ 
νήντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενε¬ 
νήντα εννέατ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους 
ενενήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το κλιμ/σιο 
και με τα διαμ/τα (156) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με το (154) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (154) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και με το φρεάτιο του ασανσέρ. 

Το αρ. (156) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενε¬ 
νήντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενε¬ 
νήντα εννέατ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37), ψήφους 
ενενήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμ/μα (155) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Βορ. με το κλιμ/σιο, με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμ/μα (155) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψε- 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι τέσσερα (24) 

Αρ. είκοσι τέσσερα (24) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία είκοσι τέσσερα (24) που ανήκει στον 
αρ. είκοσι τέσσερα (24) στοίχοτύπου 312 Ββπου φαίνε¬ 
ται στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτε- 
λείται από πυλωτή-ισόγειοτους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από τη πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν εξήντα εννέα (169) και 
εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (169) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 
(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Βορ. με το κλιμ/σιο, με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
το διαμ/μα (168) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (168) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), 
ψήφους ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόντριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το 
κλιμ/σιο, με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (169) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν εβδομήντα (170) και εκα¬ 
τόν εβδομήντα ένα (171) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (170) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), 
ψήφους ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (1 45%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρί- 
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κής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το 
κλιμ/σιο, με το κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα 

(171) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Το αρ. (171) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερις εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το κλιμ/σιο, με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμ/μα (170) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν εβδομήντα τρία (173), 
εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (173) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστή¬ 
ρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το κλιμ/σιο, με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα 

(172) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το αρ. (172) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
το κλιμ/σιο, με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα 

(173) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι πέντε (25) 

Ο Στοίχος είκοσι πέντε (25) τύπου 312Ββ στο αρ. 
11220/Α/2δ/83 σχέδιο γενικής διάταξης περιλαμβάνει τις 
αρ. είκοσι πέντε γόμα (25γ), είκοσι πέντε άλφα (25α) και 
είκοσι πέντε βήτα (25β) πολ/κίες: 


Η αρ. 25γ πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αρ. 25γ αποτελείται από πυλωτή-ισό- 
γειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ) πάνω 
από τη πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο, που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) και εκα¬ 
τόν είκοσι εννέα (129) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (128) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερα (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%°), ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο, με το κλιμ/σιο και με το (129) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Το αρ. (129) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,0), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο και με το διαμ/μα (128) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με το (134) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν τριάντα (130) και εκατόν 
τριάντα ένα (131) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (130) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο, με το κλιμ/σιο και με το (131) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Το αρ. (131) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω- 
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μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο 
και με το (130) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. με το (136) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν τριάντα δύο (132) και εκα¬ 
τόν τριάντα τρία (133) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Τοαρ. (132) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το 
κλιμ/σιο και με το (133) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας. 

Το αρ. (133) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το 
κλιμ/σιο και με το διαμ/μα (132) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας Νοτ. με το (138) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο, ασανσέρ. Τα διαμερίσματα της πολ/κίς 25γ έχουν κοι¬ 
νή θέρμανση με τα διαμ/τα των 25β και 25α πολ/κιών. Στη 
πολ/κία 25γ αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της 
κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθ. είκοσι πέντε άλφα (25α) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. είκοσι πέντε άλφα (25α) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 


Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) και 
εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (134) διαμ/μα, αποτελείταιαπότέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (129) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
με το κλιμ/σιο και με το (135) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (135) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85 %000 ) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131%ο), ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο και με το (134) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με το 
διαμ/μα (140) του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομέ¬ 
νης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. εκατόν τριάντα έξι (136) και εκα¬ 
τόν τριάντα επτά (137) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (136) διαμ/μα, αποτελείται απότέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (131) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
με το κλιμ/σιο και με το (137) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (137) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντι- 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή- 
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φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (1 48%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμ/σιο 
και με το (136) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. με το διαμ/μα (142) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) και 
εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμ/τα που εριγράφονται ως 
εξής: 

Το αρ. (138) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ. μέτρα εκατόν ένα και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 % 0 ), ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο 
(133) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφαπτομέ¬ 
νης πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, μετο κλιμ/σιο 
και με το (139) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το αρ. (139) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το 
κλιμ/σιο και μετο διαμ/μα (138) τουιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας Νοτ. μετο διαμ/μα (144) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 25α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών 25γ και 25β. Στην πολ/κία 25α 
αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

Η αριθ. είκοσι πέντε βήτα (25β) πολ/κία 

Η πολυκατοικία με αρ. είκοσι πέντε βήτα (25β) αποτε- 
λείται από: πυλωτή-ισόγειο, τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο ορόφους και 
δώμα, η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Α' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν σαράντα (140) και εκατόν 


σαράντα ένα (141) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (140) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. μετο (135) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το (141) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και μετο κλιμ/σιο. 

Το αρ. (141) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00) , ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε 
εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα έξι τ.μ. 
και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα πέντε 
(85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) , ανελκυστήρα εκατόν εί¬ 
κοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο, μετο κλιμ/σιο και μετο (140) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν σαράντα δύο (142) και 
εκατόν σαράντα τρία (143) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (142) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. μετο (137) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
με το κλιμ/σιο και με το (143) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (143) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
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το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμ/σιο και 
με το (142) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) 
και εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Τοαρ. (144) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ.μέτρα εκατόν ένα και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) , ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(139) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομέ¬ 
νης πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμ/σιο και 
με το (145) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το αρ. (145) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με το 
κλιμ/σιο και με το διαμ/μα (144) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 25β έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών 25α και 25γ. Στην πολ/κία 25β 
αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρικής 
θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι έξι (26) 

Ο Στοίχος είκοσι έξι (26) τύπου 312Ββ που φαίνεται στο 
αρ. 11220/Α/2δ/83 σχέδιο γενικής διάταξης περιλαμβάνει 
τις αρ. είκοσι έξι βήτα (26β) και είκοσι έξι άλφα (26α) 
πολ/κίες: 

Η αρ. 26β πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αρ. 26β αποτελείται από πυλωτή-ισό- 
γειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ') πάνω 
από τη πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο, που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κάτοψης περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εβδομήντα ένα 
(71), εβδομήντα δύο (72) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 


Το αρ. (71) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστάσιο και με το 
διαμέρισμα 72 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (72) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ.μέτρα εκατόν ένα και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. (124%οοο) 
που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξιτ. μ. και πενήντα οκτώ 
εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερις (124) πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν 
ογδντα οκτώ χιλ. ( 188%ο) , ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα 
χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ογδόντα 
οκτώ χιλ. (1 88%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το (71) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με το (77) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εβδομήντα τρία (73) και εβδομή¬ 
ντα τέσσερα (74) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (73) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστάσιο και με το 
διαμέρισμα 74 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (74) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ.μέτρα εκατόν ένα και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδντα οκτώ χιλ. (1 88%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με 
το (73) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. με το (72) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
εφαπτομένης πολ/κίας. 
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Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης και τ’ αρ. εβδομήντα πέντε (75) και εβδο¬ 
μήντα έξι (76) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (75) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστάσιο και με το δια¬ 
μέρισμα 76 του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (76) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ.μέτρα εκατόν ένα και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστήρα 
διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το (75) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με 
το (81) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομέ¬ 
νης πολ/κίας. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 26β έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας 26α Στην πολ/κία 26β αντιστοι¬ 
χούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αρ. 26α πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αρ. 26α αποτελείται από πυλωτή-ισό- 
γειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ) πάνω 
από τη πυλωτή-ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Η πυλωτή-ισόγειο, που φαίνεται στο αρ. Α/1/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρι¬ 
κή είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κάτοψης περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εβδομήντα επτά 
(77), εβδομήντα οκτώ (78) διαμερ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αρ. (77) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώτ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και συ¬ 


νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. μετο διαμέρισμα (72) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας, Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο, με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (78) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (78) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ.μέτρα εκατόν ένα και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με 
το (77) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Β' όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. εβδομήντα εννέα(79) και ογδόντα 
(80) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (79) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. μετο διαμέρισμα (74) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας, Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρι¬ 
σμα (80) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (80) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ.μέτρα εκατόν ένα και ενενήντα εκατ. 

(101.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστή¬ 
ρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (1 88%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με 
το (79) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Γ όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέδιο κατό¬ 
ψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, διάδρομο 
προσπέλασης καιτ’ αρ. ογδόντα ένα (81) και ογδόντα δύο 
(82) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αρ. (81) διαμ/μα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
εμβαδό τετρ.μέτρα εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. 

(78.90) , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντί- 
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στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01), ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με το διαμέρισμα 76 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας, Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρι¬ 
σμα (82) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το αρ. (82) διαμ/μα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, εμβαδό τετρ.μέτρα εκατόν ένα και ενενήντα εκατ. 
(101,90), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο), ανελκυστή¬ 
ρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το (81) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο 
κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστά¬ 
σιο και ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας 26α έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας 26β Στα διαμερίσματα της 
πολ/κίας 26α αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών της 
κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα ένα (61) 

Ο Στοίχος εξήντα ένα (61) τύπου 220 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια ογδόντα 
οκτώ (588) και πεντακόσια ογδόντα εννέα (589) κατοικίες. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια 
ογδόντα έξι (586) και πεντακόσια ογδόντα επτά (587) κα¬ 
τοικίες και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (588) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (589) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (589) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 


δο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμέρισμα 
588 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (586) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ.Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (587) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (587) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (586) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου.Νοτ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα δύο (62) 

Ο Στοίχος εξήντα δύο (62) τύπου 220 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια ενενήντα 
δύο (592) και πεντακόσια ενενήντα τρία (593) κατοικίες 
και ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια 
ενενήντα (590) και πεντακόσια ενενήντα ένα (591) κατοι¬ 
κίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (592) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο καίμε το διαμέρισμα (593) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (593) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμέρισμα 
(592) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (590) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
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όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (591) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (591) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (590) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου.Νοτ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα τρία (63) 

Ο Στοίχος εξήντα τρία (63) τύπου 220 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό- 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια (600) και εξα¬ 
κόσια ένα (601) κατοικίες και ο πρώτος (Α') όροφος που 
φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέδιο κατόψεως περιλαμβά¬ 
νει τις αριθμ. πεντακόσια ενενήντα οκτώ (598) και πεντα¬ 
κόσια ενενήντα εννέα (599) κατοικίες που περιγράφονται 
ως εξής: 

Η αριθμ. (600) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (601) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (601) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(600) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (598) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ.Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (599) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτηρίου. 


Η αριθμ. (599) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (598) 
του ιδίου ορόφου στοίχου και κτηρίου Νοτ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα τέσσερα (64) 

Ο Στοίχος εξήντα τέσσερα (64) τύπου 220 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια ενενήντα 
έξι (596) και πεντακόσια ενενήντα επτά (597) κατοικίες και 
ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια ενενή¬ 
ντα τέσσερα (594) και πεντακόσια ενενήντα πέντε (595) 
κατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (596) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (597) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (597) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και μετο διαμέρισμα 
(596) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (594) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ.Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (595) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (595) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με κοι- 
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νόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (594) 
του ιδίου ορόφου στοίχου και κτηρίου Νοτ, Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα πέντε (65) 

Ο Στοίχος εξήντα πέντε (65) τύπου 220 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό- 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια τέσσερα (604) 
και εξακόσια πέντε (605) κατοικίες και ο πρώτος (Α') όρο¬ 
φος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέδιο κατόψεως πε¬ 
ριλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια δύο (602) και εξακόσια 
τρία (603) κατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (604) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (605) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτηρίου. 

Η αριθμ. (605) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (604) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Η αριθμ. (602) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα 603 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (603) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 602 του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και κτηρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα έξι (66) 

Ο Στοίχος εξήντα έξι (66) τύπου 220 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 


ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια δώδεκα (612) 
και εξακόσια δέκα τρία (613) κατοικίες και ο πρώτος (Α') 
όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια δέκα (610) και εξακόσια 
ένδεκα(611) κατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (612) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα 613 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτηρίου. 

Η αριθμ. (613) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 612 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Η αριθμ. (610) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα 611 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (611) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 610 του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και κτηρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα επτά (67) 

Ο Στοίχος εξήντα επτά (67) τύπου 220 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια είκοσι (620) 
και εξακόσια είκοσι ένα (621) κατοικίες και ο πρώτος (Α') 
όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια δέκα οκτώ (618) και 
εξακόσια δέκα εννέα (619) κατοικίες που περιγράφονται 
ως εξής: 

Η αριθμ. (620) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
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του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα 621 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτηρίου. 

Η αριθμ. (621) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 620 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Η αριθμ. (618) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα 619 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (619) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 618 του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και κτηρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα οκτώ (68) 

Ο Στοίχος εξήντα οκτώ (68) τύπου 220 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό- 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια είκοσι τέσσε¬ 
ρα (624) και εξακόσια είκοσι πέντε (625) κατοικίες και ο 
πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια είκοσι 
δύο(622) και εξακόσια είκοσι τρία(623) κατοικίες που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (624) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα 625 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτηρίου. 

Η αριθμ. (625) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 


ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 624 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Η αριθμ. (622) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα 623 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (623) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 622 του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και κτηρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εξήντα εννέα (69) 

Ο Στοίχος εξήντα εννέα (69) τύπου 220 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια δέκα έξι (616) 
και εξακόσια δέκα επτά(617) κατοικίες και ο πρώτος (Α') 
όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια δέκα τέσσερα (614) και 
εξακόσια δέκα πέντε(615) κατοικίες που περιγράφονται 
ως εξής: 

Η αριθμ. (616) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα 617 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτηρίου. 

Η αριθμ. (617) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 616 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 
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Η αριθμ. (614) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα 615 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (615) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 614 του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και κτηρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα (70) 

Ο Στοίχος εβδομήντα (70) τύπου 220 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό- 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια οκτώ (608) και 
εξακόσια εννέα(609) κατοικίες και ο πρώτος (Α') όροφος 
που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέδιο κατόψεως περι¬ 
λαμβάνει τις αριθμ. εξακόσια έξι (606) και εξακόσια 
επτά(607) κατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (608) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα 609 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτηρίου. 

Η αριθμ. (609) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 608 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτηρίου και Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Η αριθμ. (606) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα 607του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 


Η αριθμ. (607) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 606 του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και κτηρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα ένα (71) 

Ο στοίχος εβδομήντα ένα (71) τύπου 224II που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει τις αριθμ. πεντακόσια πενήντα οκτώ (558) πεντακό¬ 
σια πενήντα εννέα (559) πεντακόσια εξήντα (560), πεντα¬ 
κόσια εξήντα ένα (561) και πεντακόσια εξήντα δύο (562) 
διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο αριθμ. Α/1/83 
σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής 

Η αριθμ. (558) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο εκατ. 

(133,52) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με την διόροφη μον/κία 559 του ιδίου στοίχου και κτηρίου 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (559) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο εκατ. 

(133,52) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με την διόροφη μον/κία 560 του ιδίου στοίχου και εφα- 
πτομένου κτηρίου Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την 
διόροφη μον/κία 558 του ιδίου στοίχου και κτηρίου Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (560) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο εκατ. 

(133,52) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με την διόροφη μον/κία 561 του ιδίου στοίχου και κτηρίου 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διόροφη μον/κία 
559 του ιδίου στοίχου και εφαπτομενου κτηρίου.Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (561) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο εκατ. 

(133,52) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με την διόροφη μον/κία 562 του ιδίου στοίχου και κτηρίου 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διόροφη μον/κία 
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560 του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτηρίου, Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (562) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (1 07,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία τ.μ. και πενήντα δύο εκατ. 
(133,52) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διόροφη μον/κία 

561 του ιδίου στοίχου και κτηρίου, Βορ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα δύο (72) 

Ο στοίχος εβδομήντα δύο (72) τύπου 225 III που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περι¬ 
λαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια εξήντα τρία (563) πεντα¬ 
κόσια εξήντα τέσσερα (564) πεντακόσια εξήντα πέντε 
(565), πεντακόσια εξήντα έξι (566) και πεντακόσια εξήντα 
επτά (567) διόροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Η αριθμ. (563) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντατ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία 564 του ιδίου στοίχου και κτηρίου Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (564) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντατ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία 565 του ιδίου στοίχου και εφαπτομένου κτη¬ 
ρίου Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διόροφη 
μον/κία 563 του ιδίου στοίχου και κτηρίου Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (565) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντατ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία 566 του ιδίου στοίχου και κτηρίου Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με την διόροφη μον/κία 564 του 
ιδίου στοίχου και εφαπτομενου κτηρίου Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (566) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 


νικά εκατόντριάντατ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία 567 του ιδίου στοίχου και κτηρίου Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με την διόροφη μον/κία 565 του 
ιδίου στοίχου και κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (567) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντατ.μ. και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με την διόροφη μον/κία 566 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα τρία (73) 

Ο στοίχος εβδομήντα τρία (73) τύπου 215 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει τις αριθμ. πεντακόσια εξήντα οκτώ (568) πεντακό¬ 
σια εξήντα εννέα (569) πεντακόσια εβδομήντα (570), πε¬ 
ντακόσια εβδομήντα ένα(571) διόροφες μονοκατοικίες 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/1/82 σχέδιο κατόψεως καιπε- 
ριγράφονται ως εξής 

Η αριθμ. (568) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και 
πενήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με την διόροφη μον/κία 569 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (569) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία 570 του ιδίου στοίχου και εφαπτομένου κτη¬ 
ρίου Δυτ. με την διόροφη μον/κία 568 του ιδίου στοίχου 
και κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (570) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με την διόροφη μον/κία 571 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Δυτ. με την διόροφη μον/κία 569 του 
ιδίου στοίχου και εφαπτομένου κτηρίου Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (571) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
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(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με την διό- 
ροφη μον/κία 570 του ιδίου στοίχου και κτηρίου Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα τέσσερα (74) 

Ο στοίχος εβδομήντα τέσσερα (74) τύπου 215 που φαί¬ 
νεται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περι¬ 
λαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια εβδομήντα δύο (572) πε¬ 
ντακόσια εβδομήντα τρία (573) πεντακόσια εβδομήντα 
τέσσερα (574), πεντακόσια εβδομήντα πέντε(575) πεντα¬ 
κόσια εβδομήντα έξι (576) και πεντακόσια εβδομήντα επτά 
(577) διόροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/1/82 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής 

Η αριθμ. (572) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με την διόροφη μον/κία 573 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (573) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. μεκοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία 574του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτη¬ 
ρίου Δυτ. με την διόροφη μον/κία 572 του ιδίου στοίχου 
και κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (574) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με την διόροφη μον/κία 575 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
την διόροφη μον/κία 573 του ιδίου στοίχου και εφαπτόμε¬ 
νου κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (575) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία 576 του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτη¬ 
ρίου Δυτ. με την διόροφη μον/κία 574 του ιδίου στοίχου 
και κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (576) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και πε¬ 


νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με την διόροφη μον/κία 577 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
την διόροφη μον/κία 575 του ιδίου στοίχου και εφαπτόμε¬ 
νου κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (577) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόντρίατ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με την διό¬ 
ροφη μον/κία 576 του ιδίου στοίχου και κτηρίου Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα πέντε (75) 

Ο στοίχος εβδομήντα πέντε (75) τύπου 215 που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περι¬ 
λαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια εβδομήντα οκτώ (578), 
πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579), πεντακόσια ογδόντα 
(580), πεντακόσια ογδόντα ένα (581), πεντακόσια ογδό¬ 
ντα δύο (582), πεντακόσια ογδόντα τρία (583), πεντακό¬ 
σια ογδόντα τέσσερα (584) και πεντακόσια ογδόντα πέντε 
(585) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/1/82 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής 

Η αριθμ. (578) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόντρίατ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με την διόροφη μον/κία 579 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (579) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόντρίατ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία 580 του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτη¬ 
ρίου Δυτ. με την διόροφη μον/κία 578 του ιδίου στοίχου 
και κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (580) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν τρία τ.μ. και 
πενήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με την διόροφη μον/κία 581 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
την διόροφη μον/κία 579 του ιδίου στοίχου και εφαπτόμε¬ 
νου κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 
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Η αριθμ. (581) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδό εκατόντρίατ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία582του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτη¬ 
ρίου Δυτ. με την διόροφη μον/κία 580 του ιδίου στοίχου 
και κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (582) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδό εκατόντρίατ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με την διόροφη μον/κία 583 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
την διόροφη μον/κία 581 του ιδίου στοίχου και εφαπτόμε¬ 
νου κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (583) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδό εκατόντρίατ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διό¬ 
ροφη μον/κία 584 του ιδίου στοίχου και εφαπτομένου κτη¬ 
ρίου Δυτ. με την διόροφη μον/κία 582 του ιδίου στοίχου 
και κτηρίου Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (584) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδό εκατόντρίατ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με την διόροφη μον/κία 585 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Δυτ. με την διόροφη μον/κία 583 του 
ιδίου στοίχου και διπλανού κτηρίου και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (585) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχειεμβαδό εκατόντρίατ.μ. και πε¬ 
νήντα εκατ. (103,50) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι έξι εκατ. χιλ. 
(126 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν είκοσι οκτώ τ.μ. και πενήντα επτά εκατ. (128,57) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με την διό¬ 
ροφη μον/κία 584 του ιδίου στοίχου και κτηρίου Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα έξι (76) 

Ο Στοίχος εβδομήντα έξι (76) τύπου 220 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 


Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό- 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. διακόσια εβδομήντα εν¬ 
νέα (279) και διακόσια ογδόντα (280) κατοικίες και ο πρώ¬ 
τος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέδιο κα- 
τόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. διακόσια εβδομήντα 
επτά (277) και διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) κατοικίες 
που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (279) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα 280 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
κτηρίου. 

Η αριθμ. (280) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 279 του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και κτηρίου.και Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Η αριθμ. (277) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 
(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα 278 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου 

Η αριθμ. (278) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 
(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 277 του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτηρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα επτά (77) 

Ο Στοίχος εβδομήντα επτά (77) τύπου 226 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο που φαίνονται 
στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθμ. διακόσια ενενήντα 
δύο (292) και διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) κατοικίες 
και ο πρώτος (Α') όροφος τις αριθ. διακόσια ενενήντα ένα 
(291) και διακόσια ενενήντα τρία (293) κατοικίες καιπερι- 
γράφονται ως εξής: 

Η αριθ. (291) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα εκατ. 
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(78,60) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το διαμέρισμα 293 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτι¬ 
ρίου. 

Η αριθ. (292) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και εβδομήντα πέ¬ 
ντε εκατ. (71,75) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. χιλ. (87%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα 
και δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το 
διαμ/μα (294) του ιδίου ορόφου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (293) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα εκατ. 

(78,60) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/μα (291) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (294) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και εβδομήντα πέ¬ 
ντε εκατ. (71,75) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. χιλ. (87%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα 
και δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (292) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα οκτώ (78) 

Ο Στοίχος εβδομήντα οκτώ (78) τύπου 226 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο που φαίνονται 
στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Το ισόγειο περιλαμβάνει τις αριθ. διακόσια ενενήντα έξι 
(296), διακόσια ενενήντα οκτώ (298), τριακόσια (300), 
τριακόσια δύο (302) και τριακόσια τέσσερα (304) κατοι¬ 
κίες και ο πρώτος (Α') όροφος τις αριθμ. διακόσια ενενή¬ 
ντα πέντε (295), διακόσια ενενήντα επτά (297), διακόσια 
ενενήντα εννέα (299), τριακόσια ένα (301) και τριακόσια 
τρία (303) κατοικίες και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. (295) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα εκατ. 

(78,60) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το διαμέρισμα 297 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτι¬ 
ρίου. 


Η αριθ. (296) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και εβδομήντα πέ¬ 
ντε εκατ. (71,75) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. χιλ. (87%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα 
και δέκα τρία εκατ. (89, 1 3) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το 
διαμ/μα (298) του ιδίου ορόφου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (297) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα εκατ. 

(78,60) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/μα (295) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το διαμ/μα (299) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (298) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και εβδομήντα πέ¬ 
ντε εκατ. (71,75) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. χιλ. (87%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα 
και δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (296) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμ/μα (300) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτι¬ 
ρίου. 

Η αριθμ. (299) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα εκατ. 

(78,60) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/μα (297) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το διαμ/μα (301) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (300) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και εβδομήντα πέ¬ 
ντε εκατ. (71,75) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. χιλ. (87%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα 
και δέκα τρία εκατ. (89,13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (298) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμ/μα (302) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτι¬ 
ρίου. 

Η αριθμ. (301) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα εκατ. 

(78,60) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
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νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/μα (299) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το διαμ/μα (303) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (302) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και εβδομήντα πέ¬ 
ντε εκατ. (71,75) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. χιλ. (87%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα 
και δέκα τρία εκατ. (89, 13) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (300) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμ/μα (304) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτι¬ 
ρίου. 

Η αριθμ. (303) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα εκατ. 
(78,60) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
εξήντα τέσσερα εκατ. (97,64) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ/μα (301) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (304) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. και εβδομήντα πέ¬ 
ντε εκατ. (71,75) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου ογδόντα επτά εκατ. χιλ. (87%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα 
και δέκα τρία εκατ. (89,1 3) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (302) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εβδομήντα εννέα (79) 

Ο Στοίχος εβδομήντα εννέα (79) τύπου 221 που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτε- 
λείται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. διακόσια ογδόντα ένα (281) 
και διακόσια ογδόντα δύο (282) κατοικίες και ο πρώτος 
(Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέδιο κατό- 
ψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. διακόσια ογδόντα τρία 
(283), διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) και διακόσια 
ογδόντα πέντε (285) κατοικίες που περιγράφονται ως 
εξής: 

Η αριθμ. (281) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ογδόντα δύο 
εκατ. (78,82) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
και ενενήντα ένα εκατ. (97,91) και συνορεύει: Ανατ. μεκοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το διαμέρισμα 282 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτι¬ 
ρίου. 

Η αριθμ. (282) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 


ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ογδόντα δύο 
εκατ. (78,82) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
και ενενήντα ένα εκατ. (97,91) και συνορεύει: Ανατ. μεκοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 281 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτιρίου.και Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Η αριθμ. (283) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. και σαράντα επτά εκατ. 
(80,47) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα οκτώ εκατ. χιλ. (98%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και 
ενενήντα έξι εκατ. (99,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα 284του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου 

Η αριθμ. (284) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εξήντα εννέα τ.μ. και είκοσι εκατ. 
(69,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ογδόντα τέσσερα εκατ. χιλ. (84%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και 
ενενήντα έξι εκατ. (85,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 283 του ιδίου ορό¬ 
φου, στίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το διαμ/μα 285 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (285) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. και σαράντα επτά εκατ. 
(80,47) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα οκτώ εκατ. χιλ. (98%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και 
ενενήντα έξι εκατ. (99,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το (284) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ογδόντα (80) 

Ο Στοίχος ογδοντα (80) τύπου 221 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψε- 
ως περιλαμβάνει τις αριθ. διακόσια ογδόντα έξι (286) και 
διακόσια ογδόντα επτά (287) κατοικίες και ο Πρώτος όρο¬ 
φος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέδιο κατόψεως τις 
αριθμ. διακόσια ογδόντα οκτώ (288), διακόσια ογδόντα 
εννέα (289) και διακόσια ενενήντα (290) κατοικίες και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (286) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ογδόντα δύο 
εκατ. (78,82) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
και ενενήντα ένα εκατ. (97,91) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το διαμ/μα 287 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (287) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
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δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ογδόντα δύο 
εκατ. (78,82) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
και ενενήντα ένα εκατ. (97,91) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το (286) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (288) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. και σαράντα επτά εκατ. 
(80,47) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα οκτώ εκατ. χιλ. (98%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και 
ενενήντα έξι εκατ. (99,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμ/μα 289 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (289) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εξήντα εννέα τ.μ. και είκοσι εκατ. 
(69,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ογδόντα τέσσερα εκατ. χιλ. (84%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και 
ενενήντα έξι εκατ. (85,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το (288) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμ/μα (290) του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (290) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. και σαράντα επτά εκατ. 
(80,47) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα οκτώ εκατ. χιλ. (98%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και 
ενενήντα έξι εκατ. (99,96) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (289) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ (81) 

Ο στοίχος ογδόντα ένα (81) τύπου 224111 που φαίνεται 
στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αριθμ. τριακόσια δέκα τρία (313), τριακόσια δέκα τέσ¬ 
σερα (314), τριακόσια δέκα πέντε (315), τριακόσια δέκα 
έξι (316), τριακόσια δέκα επτά (317), τριακόσια δέκα οκτώ 
(318), τριακόσια δέκα εννέα (319) και τριακόσια είκοσι 
(320) διόροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο αρ. 
Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (313) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόντριάντα ένα εκατ. 
χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόντριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με την διόροφη μον/κία (314) του ιδί¬ 
ου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (314) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 


σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την 
διόροφη μον/κία (313) του ιδίου στίχου και κτιρίου Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με την διόροφη μον/κία (315) του 
ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (315) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την 
διώροφη μον/κία (314) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (316) 
του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (316) διόροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την 
διόροφη μον/κία (315) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διόροφη μον/κία (317) 
του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (317) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την 
διώροφη μον/κία (316) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (318) 
του ιδίου κτιρίου και στοίχου. 

Η αριθμ. (318) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία (317) του 
ιδίου στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με την διώροφη μον/κία (319) του ιδίου στοίχου και εφα- 
πτόμενου κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (319) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγοο- 
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νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία (318) του 
ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτιρίου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με την διώροφη μον/κία (320) του ιδίου 
στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (320) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία (319) του 
ιδίου στοίχου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ογδόντα δύο (82) 

Ο στοίχος ογδόντα δύο (82) τύπου 225 που φαίνεται στο 
αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει τις 
αρ. τριακόσια πέντε (305), τριακόσια έξι (306), τριακόσια 
επτά (307), τριακόσια οκτώ (308), τριακόσια εννέα (309), 
τριακόσια δέκα (310), τριακόσια έντεκα (311) και τριακό¬ 
σια δώδεκα (312) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται 
στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Η αριθμ. (305) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (306) του 
ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (306) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (305) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. με 
την διώροφη μον/κία (307) του ιδίου στοίχου και κτιρίου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (307) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (306) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (308) 
του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτιρίου. 

Η αριθμ. (308) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 


βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (307) του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου 
κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη 
μον/κία (309) του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (309) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (308) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (310) 
του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτιρίου. 

Η αριθμ. (310) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (309) του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου 
κτιρίου Νοτ. με την διώροφη μον/κία (311) του ιδίου στοί¬ 
χου και κτιρίου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (311) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (310) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (312) 
του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (312) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (311) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ενενήντα (90) 

Ο στοίχος ενενήντα (90) τύπου 225 που φαίνεται στο αρ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει τις 
αριθ. πεντακόσια σαράντα δύο (542), πεντακόσια σαρά¬ 
ντα τρία (543), πεντακόσια σαράντα τέσσερα (544), πε¬ 
ντακόσια σαράντα πέντε (545), πεντακόσια σαράντα έξι 
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(546). πεντακόσια σαράντα επτά (547), πεντακόσια σαρά¬ 
ντα οκτώ (548) και πεντακόσια σαράντα εννέα (549) διώ¬ 
ροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο αρ. Α/1/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (542) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (543) του 
ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (543) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (542) του ιδίου ορόφου και στοίχου Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (544) 
του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτιρίου. 

Η αριθμ. (544) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (543) του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου 
κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη 
μον/κία (545) του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (545) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (544) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (546) 
του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτιρίου. 

Η αριθμ. (546) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (545) του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου 
κτιρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη 
μον/κία (547) του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 


Η αριθμ. (547) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (546) του ιδίου στοίχου και κτιρίου Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη μον/κία (548) 
του ιδίου στοίχου και εφαπτόμενου κτιρίου. 

Η αριθμ. (548) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία (547) του ιδίου 
στοίχου και εφαπτόμενου κτιρίου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με την διώροφη 
μον/κία (549) του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (549) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία (548) του ιδίου 
στοίχου και κτιρίου καθώς και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ενενήντα ένα (91) 

Ο Στοίχος ενενήντα ένα (91) τύπου 220 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια πενήντα έξι 
(556) και πεντακόσια πενήντα επτά (557) κατοικίες και ο 
πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια πενή¬ 
ντα τέσσερα (554) και πεντακόσια πενήντα πέντε (555) κα¬ 
τοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (556) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με το διαμέρισμα 557 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (557) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιοτοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
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εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το διαμέρισμα 556 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτη¬ 
ρίου και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (554) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με το διαμέρισμα 555 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (555) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το δια¬ 
μέρισμα 554 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ενενήντα δύο (92) 

Ο Στοίχος ενενήντα δύο (92) τύπου 220 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό- 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια πενήντα 
δύο (552) και πεντακόσια πενήντα τρία (553) κατοικίες και 
ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια πενή¬ 
ντα (550) και πεντακόσια πενήντα ένα (551) κατοικίες που 
περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (552) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με το διαμέρισμα 553 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (553) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το διαμέρισμα 552 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτη¬ 
ρίου και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (550) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 


το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με το διαμέρισμα 551 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (551) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το δια¬ 
μέρισμα 550 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ενενήντα τρία (93) 

Ο Στοίχος ενενήντα τρία (93) τύπου 220 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια σαράντα 
(540) και πεντακόσια σαράντα ένα (541) κατοικίες και ο 
πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια τριά¬ 
ντα οκτώ (538) και πεντακόσια τριάντα εννέα (539) κατοι¬ 
κίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (540) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. μετο διαμέρισμα 541 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (541) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το διαμέρισμα 540 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτη¬ 
ρίου και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (538) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με το διαμέρισμα 539 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (539) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο δια- 
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μέρισμα 538 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ενενήντα τέσσερα (94) 

Ο Στοίχος ενενήντα τέσσερα (94) τύπου 220 που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτε- 
λείται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό- 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια τριάντα έξι 
(536) και πεντακόσια τριάντα επτά (537) κατοικίες και ο 
πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια τριά¬ 
ντα τέσσερα (534) και πεντακόσια τριαντα πέντε (535) κα¬ 
τοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (536) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. μετο διαμέρισμα 537του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (537) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
μετο διαμέρισμα 536του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτη¬ 
ρίου και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (534) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με το διαμέρισμα 535 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (535) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το δια¬ 
μέρισμα 534 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ενενήντα πέντε (95) 

Ο Στοίχος ενενήντα πέντε (95) τύπου 220 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια τριάντα 
δύο(532) και πεντακόσια τριάντα τρία (533) κατοικίες και 
ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέ¬ 


διο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια τριά¬ 
ντα (530) και πεντακόσια τριάντα ένα (531) κατοικίες που 
περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (532) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. μετο διαμέρισμα 533του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (533) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το διαμέρισμα 532 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτη¬ 
ρίου και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (530) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με το διαμέρισμα 531 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (531) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 

(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το δια¬ 
μέρισμα 530 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ενενήντα έξι (96) 

Ο Στοίχος ενενήντα έξι (96) τύπου 220 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το Ισόγειο και τον πρώτο όροφο η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια είκοσι οκτώ 
(528) και πεντακόσια είκοσι εννέα (529) κατοικίες και ο 
πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει τις αριθμ. πεντακόσια είκοσι 
έξι (526) και πεντακόσια είκοσι επτά (527) κατοικίες που 
περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (528) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
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με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με το διαμέρισμα 529 του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (529) κατοικία αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και τριαντα οκτώ 
εκατ. (55,38) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
εβδομήντα εννέα εκατ. (68,79) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το διαμέρισμα 528 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτη¬ 
ρίου και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (526) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 
(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και Νοτ. με το διαμέρισμα 527 του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και κτηρίου. 

Η αριθμ. (527) κατοικία αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα επτά τ.μ. και είκοσι εκατ. 
(77,20) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα τέσσερα εκατ. χιλ. (94 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και 
ενενήντα εκατ. (95,90) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το δια¬ 
μέρισμα 526 του ιδίου ορόφου, στοίχου και κτηρίου Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ενενήντα επτά (97) 

Ο στοίχος ενενήντα επτά (97) τύπου 225III που φαίνεται 
στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αριθμ. πεντακόσια δέκα έξι (516), πεντακόσια δέκα 
επτά (517), πεντακόσια δέκα οκτώ (518), πεντακόσια δέ¬ 
κα εννέα (519), πεντακόσια είκοσι (520) και πεντακόσια εί¬ 
κοσι ένα (521), διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται 
στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Η αριθμ. (516) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με την διώ¬ 
ροφη μον/κία (517) του ιδίου στίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (517) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία 516 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Νοτ. με την διώροφη μον/κία (518) 
του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (518) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 


τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία 517 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Νοτ. με την διώροφη μον/κία (519) 
του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (519) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία 518 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Νοτ. με την διώροφη μον/κία (520) 
του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (520) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία 519 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Νοτ. με την διώροφη μον/κία (521) 
του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (521) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν πέντε τ.μ. και 
σαράντα τρία εκατ. (105,43) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι οκτώ 
εκατ. χιλ. (128%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόντριάντα και ενενήντα έξι εκατ. (130,96) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία 520 του ιδίου 
στοίχου και κτηρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ενενήντα οκτώ (98) 

Ο στοίχος ενενήντα οκτώ (98) τύπου 224II που φαίνεται 
στο αρ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αριθμ. πεντακόσια είκοσι δύο (522) πεντακόσια είκοσι 
τρία (523), πεντακόσια είκοσι τέσσερα (524), πεντακόσια 
είκοσι πέντε (525),διώροφες μονοκατοικίες που φαίνο¬ 
νται στο αρ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται 
ως εξής: 

Η αριθμ. (522) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. την 
διώροφη μον/κία (523) του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (523) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
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σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία 522 του 
ιδίου στοίχου και κτηρίου Νοτ. με την διώροφη μον/κία 
(524) του ιδίου στοίχου και κτιρίου. 

Η αριθμ. (524) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία 523 του 
ιδίου στοίχου και κτηρίου Νοτ. με την διώροφη μον/κία 
525 του ιδίου στοίχου και κτηρίου 

Η αριθμ. (525) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαράντα εννέα εκατ. (107,49) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με την διώροφη μον/κία 524 του 
ιδίου στοίχου και κτηρίου Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ογδόντα τρία (83) 

Πολυκατοικία ογδόντα τρία (83) 

Η πολυκατοικία ογδόντα τρία (83) που ανήκει στον 
αριθμ. ογδόντα τρία (83) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο 
(Γ') πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό- 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. τριακόσια είκοσι ένα (321) καιτριακόσια είκοσι δύο 
(322) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (321) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα εννέα τ.μ. και σαράντα 
εκατ. (79,40) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα τρία εκατ. 
(98,63) ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά 
(89%ο), ανελκυστήρα σαράντα τρία χιλ. (43%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ογδόντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Το αριθμ. (322) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τέσσερα τ.μ. και εξήντα 
πέντε εκατ. (74,65) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου ενενήντα εκατ. χιλ. (90%οοο) 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα δύο τ. μ. και εβδομήντα τρία 
εκατ. (92,73) ψήφους ενενήντα (90), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 


(83%ο), ανελκυστήρα σαράντα χιλ. (40%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Νότια 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια εί¬ 
κοσι τρία (323), τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) και τρια¬ 
κόσια είκοσι πεντε (325) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. (323) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το 324 διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το 324 δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας, με 
κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (324) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (9 1 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (323) και (325) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
φρεάτιο ασανσέρ Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (325) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
τα ένα χιλ. (9 1 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το (324) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια εί¬ 
κοσι έξι (326), τριακόσια είκοσι επτά (327) καιτριακόσια 
είκοσι οκτώ (328) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (326) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
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εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (327) διαμέρισμα του ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (327) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (327) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (326) και (328) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (328) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το (327) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια είκοσι 
εννέα(329), τριακόσια τριάντα (330) και τριακόσια τριά¬ 
ντα ένα (331) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (329) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. μετο (330) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με 
το (330) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (330) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 


εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Ανατ. μετο (329) και (331) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (331) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το (330) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ογδόντα τέσσερα (84) 

Πολυκατοικία ογδόντα τέσσερα (84) 

Η πολυκατοικία ογδόντα τέσσερα (84) που ανήκει στον 
αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) στοίχο τύπου 413 που φαί¬ 
νεται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από το Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και 
τρίτο (Γ') πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. τριακόσια εβδομήντα τρία (373) και τριακόσια 
εβδομήντα τέσσερα (374) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. (373) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20) ψήφους ογδόντα έξι 
(86) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλιοστά (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κλιμακοστάσιο 

Το αριθμ. (374) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
ενενήντατ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68) ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμακοστάσιο 
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και φρεάτιο ανελκυστήρα Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια 
εβδομήντα πέντε (375), τριακόσια εβδομήντα έξι (376) και 
τριακόσια εβδομήντα επτά (377) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (375) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (376) διαμέρισμα του ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (376) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (376) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (375) και (377) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (377) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα ενε¬ 
νήτα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ενα χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με το (376) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια 
εβδομήντα οκτώ (378), τριακόσια εβδομήντα εννέα (379) 
και τριακόσια ογδόντα (380) διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. (378) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 


δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (379) διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (379) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (379) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (378) και (380) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (380) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (379) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια ογδόντα 
ένα (381), τριακόσια ογδόντα δύο (382) και τριακόσια 
ογδόντα τρία (383) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (381) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. μετο (382) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με 
το (382) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (382) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή- 
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ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (381) και 
(383) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (383) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με το (382) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ογδόντα πέντε (85) 

Ο στοίχος ογδόντα πέντε (85) τύπου 312 Ββ που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περι- 
λαμβάνειτις αριθ. ογδόντα πέντε άλφα (85α), ογδόντα πέ¬ 
ντε βήτα (85β) και ογδόντα πέντε γόμα (85γ) πολ/κίες που 
περιγράφονται ως εξής: 

Υπ’ αριθ. ογδόντα πέντε άλφα (85α) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. ογδόντα πέντε άλφα (85α) αποτελεί- 
ται από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τριακόσια τριάντα 
οκτώ (338) και τριακόσια τριάντα εννέα (339) διαμ/ταπου 
περιγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (338) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντατ.μ. (70,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα πέντε εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
έξι τ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95) ψήφους ογδόντα 
πέντε (85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα ένα χιλιοστά (131 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το (333) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου της εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Νότια με το (339) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κλιμ/σιο. 

Το αριθμ. (339) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 


του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (338) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο Νοτ. με το (344) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια σα¬ 
ράντα (340) και τριακόσια σαράντα ένα (341) διαμ/ταπου 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (340) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (335) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νό¬ 
τια μετο (341) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πο¬ 
λυκατοικίας και με κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. (341) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (340) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο Νοτ. με το (346) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Ο Τρίτος (Γ’) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια σαράντα 
δύο (342) και τριακόσια σαράντα τρία (343) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (342) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


1089 


συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (337) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νότια με το (343) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και 
με κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. (343) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόνείκκοσιτέσσερες 
(124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(342) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και 
με κλιμ/σιο Νοτ. με το (348) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τατης πολ/κίας (85α) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών (85β) και (85γ). Στην πολ/κία 
(85α) αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρι¬ 
κής θέρμανσης. 

Υπ’ αριθ. ογδόντα πέντε βήτα (85β) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. ογδόντα πέντε βήτα (85β) αποτελεί- 
ται απότηνπυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ) πάνω απότηνπυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τριακόσια σαράντα 
τέσσερα (344) και τριακόσια σαράντα πέντε (345) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (344) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα πέντε εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
έξιτ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα 
πέντε (85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα ένα χιλιοστά (131 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το (339) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Νοτ. μετο (345) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου και πολ/κίας, με κλιμακοστάσιο και κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (345) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 


σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (344) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια σα¬ 
ράντα έξι (346) και τριακόσια σαράντα επτά (347) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (346) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο (341) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νότια με το 
(347) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας και με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (347) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (346) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ’) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης καιτα αριθμ. τριακόσια σαράντα 
οκτώ (348) και τριακόσια σαράντα εννέα (349) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (348) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (343) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νότια με το 
(349) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας, με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το αριθμ. (349) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερες 
(124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(348) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Ταδιαμ/τατηςπολ/κίας (85β) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών (85α) και (85γ). Στην πολ/κία 
(85β) αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρι¬ 
κής θέρμανσης. 

Υπ’ αριθ. ογδόντα πέντε γόμα (85γ) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. ογδόντα πέντε γόμα (85γ) αποτελεί- 
ται από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τριακόσια τριάντα 
δύο (332) καιτριακόσιατριάντατρία (333) διαμ/τα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (332) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (333) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλι¬ 
μακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (333) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα πέντε εκατ χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
έξι τ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα 
πέντε (85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόντριάντα ένα χιλιοστά (131 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το (332) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 


πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το 
(338) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια 
τριάντα τέσσερα (334) και τριακόσια τριάντα πέντε(335) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (334) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (335) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (335) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (334) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου και στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νότια με το (340) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Τρίτος (Γ’) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια τριάντα 
έξι (336) και τριακόσια τριάντα επτά (337) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (336) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (337) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (337) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
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αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (1 48%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (336) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια με το (342) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (85γ) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα των πολ/κιών (85α) και (85β). Στην πολ/κία 
(85γ) αντιστοιχούν τα 333,3%ο των δαπανών της κεντρι¬ 
κής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ογδόντα έξι (86) 

Πολυκατοικία ογδόντα έξι (86) 

Η πολυκατοικία ογδόντα έξι (86) που ανήκει στον αριθμ. 
ογδόντα έξι (86) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από το Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο (Γ') 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. τριακόσια πενήντα (350) καιτριακόσια πενήντα ένα 
(351) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (350) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20) ψήφους ογδόντα έξι 
(86) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλιοστά (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κλιμακοστάσιο 

Το αριθμ. (351) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
ενενήντατ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68) ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) , ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμακοστάσιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρα Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια πε¬ 
νήντα δύο (352), τριακόσια πενήντα τρία (353) και τριακό¬ 
σια πενήντα τέσσερα (354) διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. (352) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 


χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (353) διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (353) διαμέρι¬ 
σμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας, με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (353) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα ενε¬ 
νήτα ένα χιλ. (9 1 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ένα χιλ. (91 % 0 ) και συνορεύει: Ανατ. με το (352) και (354) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (354)διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα ενε¬ 
νήτα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ενα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με το (353) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
καιπολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια πε¬ 
νήντα πέντε (355), τριακόσια πενήντα έξι (356) και τρια¬ 
κόσια πενήντα επτά (357) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. (355) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (356) διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (356) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (356) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ- 
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ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (355) και (357) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (357) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (1 00%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (356) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια πενήντα 
οκτώ (358), τριακόσια πενήντα εννέα (359) και τριακόσια 
εξήντα (360) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (358) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. μετο (359) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με 
το (359) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (359) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. μετο (358) και 
(360) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (360) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 


χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. μετο (359) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ογδόντα επτά (87) 

Πολυκατοικία ογδόντα επτά (87) 

Η πολυκατοικία ογδόντα επτά (87) που ανήκει στον 
αριθμ. ογδόντα επτά (87) στοίχοτύπου 413 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο 
(Γ') πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) και τριακόσια 
ογδόντα πέντε (385) διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. (384) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20) ψήφους ογδόντα έξι 
(86) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλιοστά (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κλιμακοστάσιο 

Το αριθμ. (385) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
ενενήντατ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68) ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμακοστάσιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρα Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια 
ογδόντα έξι (386), τριακόσια ογδόντα επτά (387) και τρια¬ 
κόσια ογδόντα οκτώ (388) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. (386) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
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συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (387) διαμέρισμα του ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (387) διαμέρι¬ 
σμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας, με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (387) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα ενε¬ 
νήτα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (386) και (388) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (388) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα ενε¬ 
νήτα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα 
ενα χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με το (387) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια 
ογδόντα εννέα (389), τριακόσια ενενήντα (390) και τρια¬ 
κόσια ενενήντα ένα (391) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. (389) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (390) διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (390) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (390) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 


χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (389) και (391) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ασανσέρ Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. (391) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (390) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια ενενήντα 
δύο (392), τριακόσια ενενήντα τρία (393) και τριακόσια 
ενενήντα τέσσερα (394) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. (392) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. μετο (393) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με 
το (393) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (393) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. μετο (392) και 
(394) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (394) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
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χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με το (393) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ογδόντα οκτώ (88) 

Ο στοίχος ογδόντα οκτώ (88) τύπου 312 Ββ που φαί¬ 
νεται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο πε- 
ριλαμβάνειτιςαριθ. ογδόντα οκτώ άλφα (88α) και ογδό¬ 
ντα οκτώ βήτα (88β) πολ/κίες που περιγράφονται ως 
εξής: 

Η αριθ. ογδόντα οκτώ βήτα (88β) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. ογδόντα οκτώ βήτα (88β) αποτελεί- 
ται από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τριακόσια ενενήντα 
πέντε (395) και τριακόσια ενενήντα έξι (396) διαμ/τα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (395) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (396) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (396) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα πέντε εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
έξι τ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95) ψήφους ογδόντα 
πέντε (85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόντριάντα ένα χιλιοστά (131 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το (395) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το 


(401) διαμ/ματου ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια ενε¬ 
νήντα επτά (397) και τριακόσια ενενήντα οκτώ (398) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (397) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (398) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (398) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (397) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου και στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νότια με το (403) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Τρίτος (Γ’) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης καιτα αριθμ. τριακόσια ενενήντα 
εννέα (399) και τετρακόσια (400) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (399) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκκοσιτέσσερες 
(124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (400) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το αριθμ. (400) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
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ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (399) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια με το (405) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τατης πολ/κίας (88β) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (88α). Στην πολ/κία (88β) αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθ. ογδόντα οκτώ άλφα (88α) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. ογδόντα οκτώ άλφα (88α) αποτελεί- 
ται απότηνπυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ) πάνω απότηνπυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τετρακόσια ένα (401) 
και τετρακόσια δύο (402) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (401) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό εβδομήντατ.μ. (70,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα πέντε εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
έξιτ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95), ψήφους ογδόντα 
πέντε (85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα ένα χιλιοστά (131 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το (396) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου της εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Νοτ. μετο (402) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου και πολ/κίας, με κλιμακοστάσιο και κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (402) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (401) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 


τρία (403) και τετρακόσια τέσσερα (404) διαμ/τα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (403) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο (398) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νό¬ 
τια μετο (404) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πο¬ 
λυκατοικίας, με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (404) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (403) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ’) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια πέντε 

(405) και τετρακόσια έξι (406) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (405) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (400) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νότια με το 

(406) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας, με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (406) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσσερες 
(124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
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κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 
(405) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (88α) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (88β). 

Στηνπολ/κία (88α) αντιστοιχούντο 500%οτων δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ογδόντα εννέα (89) 

Ο στοίχος ογδόντα εννέα (89) τύπου 312 Ββ που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περι¬ 
λαμβάνει τις αριθ. ογδόντα εννέα άλφα (89α) και ογδόντα 
εννέα βήτα (89β) πολ/κίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. ογδόντα εννέα βήτα (89β) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. ογδόντα εννέα βήτα (89β) αποτελεί- 
ται από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τριακόσια εξήντα ένα 
(361) και τριακόσια εξήντα δύο (362) διαμ/τα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (361) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (362) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (362) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τ. μ. (70,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα πέντε εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
έξι τ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95) ψήφους ογδόντα 
πέντε (85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα ένα χιλιοστά (131 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το (361) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το 
(367) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια εξή- 


ντατρία (363) καιτριακόσια εξήντα τέσσερα (364) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (363) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσι τέσ¬ 
σερις (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (364) 
διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας, με 
κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (364) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με το (363) διαμ/ματου ιδίου ορόφου 
,στοίχουκαιπολ/κίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νότια με το (369) διαμ/ματου ιδίου ορόφου,και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας 

Ο Τρίτος (Γ’) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια εξήντα 
πέντε(365) και τριακόσια εξήντα έξι (366) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (365) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι και πενή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (126,58), ψήφους εκατόν είκοσιτέσσερες 
(124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το 366 διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου στοίχου καιπολ/κίας με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (366) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
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κτητο οικόπεδο Βορ. με το (365) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου ,στοίχουκαι πολ/κίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νότια με το (371) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τατης πολ/κίας (89β) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τατης πολ/κίας (89α). 

Στην πολ/κία (89β) αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπα¬ 
νών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθ. ογδόντα εννέα άλφα (89α) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. ογδόντα εννέα αλφα (89α) αποτελεί- 
ται απότηνπυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ) πάνω απότηνπυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια εξήντα 
επτά (367) και τριακόσια εξήντα οκτώ (368) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (367) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό εβδομήντατ.μ. (70,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα πέντε εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
έξιτ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95) ψήφους ογδόντα 
πέντε (85), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα ένα χιλιοστά (131 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βορ.Με το (362) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας. Νοτ. με το 368διαμέρισματου 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας με κλιμακοστάσιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (368) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (367) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια εξή¬ 
ντα εννέα (369) και τριακόσια εβδομήντα (370) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (369) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 


εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (1 48%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με το (364) διαμέρισμα του ιδίου ορό¬ 
φου,και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το 
(370) διαμ/μα του ιδίου ορόφου ,στοίχουκαι πολ/κίας, με 
κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (370) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (369) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ’) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριακόσια εβδομή¬ 
ντα ένα (371) και τριακόσια εβδομήντα δύο (372) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (371) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. (148%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με το (366) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου,και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με 
το (372) διαμ/μα του ιδίου ορόφου ,στοίχουκαι πολ/κίας, 
με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (372) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (371) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο.Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 
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Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τατης πολ/κίας (89α) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (89β). 

Στην πολ/κία (89α) αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπα¬ 
νών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατό (100) 

Πολυκατοικία εκατό (100) 

Η πολυκατοικία εκατό (100) που ανήκει στον αριθμ. εκα¬ 
τό (100) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο (Γ') πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. τετρακόσια ενενήντα τρία (493) και τετρακόσια 
ενενήντα τέσσερα (494) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νταιως εξής: 

Το αριθμ. (493) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα εννέα τ.μ. και σαράντα 
εκατ. (79,40) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε εννενήντα οκτώ τ.μ. και εξήντατρία εκατ. 
(98,63) ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά 
(89%ο), ανελκυστήρα σαράντα τρία χιλ. (43%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ογδόντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρος 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (494) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τέσσερα τ.μ. και εξήντα 
πέντε εκατ. (74,65) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου ενενήντα εκατ. χιλ. (90%οοο) 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα δύο τ. μ. και εβδομήντα τρία 
εκατ. (92,73) ψήφους ενενήντα (90), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), ανελκυστήρα σαράντα χιλ. (40%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κλιμακοστάσιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρα Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. Ανατ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
ενενήντα πέντε (495), τετρακόσια ενενήντα έξι (496) και 
τετρακόσια ενενήντα επτά (497) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (495) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με 


το (496) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (496) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (496) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
τα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (495) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(497) και (495) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Νοτ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (497) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (496) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
ενενήντα οκτώ (498), τετρακόσια ενενήντα εννέα (499) 
και πεντακόσια (500) διαμ/ταπουπεριγράφονταιωςεξής: 

Το αριθμ. (498) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
με το (499) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. Ανατ. με το (499) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (499) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
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(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (498) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(498) και το (500) διαμ/ματου ιδίου οροφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (500) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με 
το (499) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. πεντακόσια ενα 
(501), πεντακόσια δύο (502) και πεντακόσια τρία (503) 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (501) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με το (502) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. Ανατ. με το (502) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (502) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (501) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(501) και το (503) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (503) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 


εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με 
το (502) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν ένα (101) 

Πολυκατοικία εκατόν ένα (101) 

Η πολυκατοικία εκατόν ένα (101) που ανήκει στον αριθμ. 
εκατόν ένα (101) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
απότο Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο (Γ) 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. τετρακόσια ογδόντα δύο (482) και τετρακόσια 
ογδόντα τρία (483) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (482) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα εννέα τ.μ. και σαράντα 
εκατ. (79,40) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εννενήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα τρία εκατ. 
(98,63) ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά 
(89%ο), ανελκυστήρα σαράντα τρία χιλ. (43%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ογδόντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρος 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (483) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τέσσερα τ.μ. και εξήντα 
πέντε εκατ. (74,65) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου ενενήντα εκατ. χιλ. (90%οοο) 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα δύοτ.μ. και εβδομήντα τρία 
εκατ. (92,73) ψήφους ενενήντα (90), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), ανελκυστήρα σαράντα χιλ. (40%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κλιμακοστάσιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρα Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νότ.Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
ογδόντα τέσσερα (484), τετρακόσια ογδόντα πέντε (485) 
και τετρακόσια ογδόντα έξι (486) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (484) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
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δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με 
το (485) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (485) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (485) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
τα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (484) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(484) και (486) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Νοτ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (486)διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (9 1 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (485) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
ογδόντα επτά (487), τετρακόσια ογδόντα οκτώ (488) και 
τετρακόσια ογδόντα εννέα (489) διαμ/τα που περιγράφο- 
νταιως εξής: 

Τοαριθμ. (487) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με 
το (488) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (488) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (488) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 


εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (487) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(487) και το (489) διαμ/ματου ιδίου οροφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (489) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (488) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια ενενή¬ 
ντα (490), τετρακόσια ενενήντα ένα (491) και τετρακόσια 
ενενήντα δύο (492) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (490) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με το (491) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. Ανατ. με το (491) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (491) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (490) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(490) και το (492) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (492) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
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διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (491) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν δύο (102) 

Πολυκατοικία εκατόν δύο (102) 

Η πολυκατοικία εκατόν δύο (102) που ανήκει στον 
αριθμ. εκατόν δύο (102) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο 
(Γ') πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. τετρακόσια εβδομήντα ένα (471) και τετρακόσια 
εβδομήντα δυο (472) διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. (471) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα εννέα τ.μ. και σαράντα 
εκατ. (79,40) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εννενήντα οκτώτ.μ. και εξήντα τρία εκατ. 
(98,63) ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά 
(89%ο), ανελκυστήρα σαράντα τρία χιλ. (43%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ογδόντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρος 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (472) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τέσσερα τ.μ. και εξήντα 
πέντε εκατ. (74,65) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου ενενήντα εκατ. χιλ. (90%οοο) 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα δύο τ.μ. καιεβδομήντατρία 
εκατ. (92,73) ψήφους ενενήντα (90), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), ανελκυστήρα σαράντα χιλ. (40%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κλιμακοστάσιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρα Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νότ.Ανατ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
εβδομήντα τρία (473).τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα 
(474) και τετρακόσια εβδομήντα πέντε (475) διαμερίσμα¬ 
τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (473) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 


χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με 
το (474) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (474) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (474) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
τα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (473) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(473) και (475) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Νοτ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (475)διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (474) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
εβδομήντα έξι (476), τετρακόσια εβδομήντα επτά (477) 
και τετρακόσια εβδομήντα οκτώ (478) διαμ/τα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (476) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με 
το (477) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (477) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Τοαριθμ. (477) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (476) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(476) και το (478) διαμ/ματου ιδίου οροφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (478) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (477) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια εβδο¬ 
μήντα εννέα (479), τετρακόσια ογδόντα (480) και τετρα¬ 
κόσια ογδόντα ένα (481) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νταιως εξής: 

Τοαριθμ. (479) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με το (480) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. Ανατ. με το (480) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (480) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (479) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(479) και το (481) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 


πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (481) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (480) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν τρία (103) 

Πολυκατοικία εκατόν τρία (103) 

Η πολυκατοικία εκατόν τρία (103) που ανήκει στον 
αριθμ. εκατόν τρία (103) στοίχο τύπου 413 που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο 
(Γ') πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. τετρακόσια εξήντα (460) και τετρακόσια εξήντα 
(461) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (460) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα εννέα τ.μ. και σαράντα 
εκατ. (79,40) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε εννενήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα τρία εκατ. 
(98,63) ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά 
(89%ο), ανελκυστήρα σαράντα τρία χιλ. (43%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ογδόντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρος 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (461) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τέσσερα τ.μ. και εξήντα 
πέντε εκατ. (74,65) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου ενενήντα εκατ. χιλ. (90%οοο) 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα δύο τ.μ. και εβδομήντα τρία 
εκατ. (92,73) ψήφους ενενήντα (90), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), ανελκυστήρα σαράντα χιλ. (40%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κλιμακοστάσιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρα Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νότ.Ανατ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
εξήντα δύο (462) τετρακόσια εξήντα τρία (463) και τετρά- 
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κόσια εξήντα τέσσερα (464) διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. (462) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με 
το (463) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (463) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (463) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
τα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (462) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(462) και (464) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Νοτ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (464) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (463) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
εξήντα πέντε (465), τετρακόσια εξήντα έξι (466),και τε¬ 
τρακόσια εξήντα επτά (467) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. (465) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με 
το (466) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, 


με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (466) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (466) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (465) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(465) και το (467) διαμ/ματου ιδίου οροφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (467) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (466) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια εξήντα 
οκτώ (468) τετρακόσια εξήντα εννέα (469) ,καιτετρακόσια 
εβδομήντα (470) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (468) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με το (469) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. Ανατ. με το (469) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (469) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
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(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (468) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(468) και το (470) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτι ανελκυστήρος Νοτ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (470) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με 
το (469) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν τέσσερα (104) 

Πολυκατοικία εκατόν τέσσερα (104) 

Η πολυκατοικία εκατόν τέσσερα (104) που ανήκει στον 
αριθμ. εκατόντέσσσερα (104) στοίχοτύπου 413 που φαί¬ 
νεται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από το Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και 
τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. τετρακόσια σαράντα εννέα (449) και τετρακόσια 
πενήντα (450) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (449) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα εννέα τ.μ. και σαράντα 
εκατ. (79,40) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και εξήντα τρία εκατ. 
(98,63) ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά 
(89%ο), ανελκυστήρα σαράντα τρία χιλ. (43%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ογδόντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: 
Β. Ανατ. με κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρος 
Νοτ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (450) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τέσσερα τ.μ. και εξήντα 
πέντε εκατ. (74,65) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου ενενήντα εκατ. χιλ. (90%οοο) 
που αντιστοιχούν σε ενενήντα δύο τ. μ. και εβδομήντα τρία 
εκατ. (92,73) ψήφους ενενήντα (90), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83%ο), ανελκυστήρα σαράντα χιλ. (40%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κλιμακοστάσιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρα Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νότ.Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
πενήντα ένα (451)τετρακόσια πενήντα δύο (452) και τε¬ 
τρακόσια πενήντα τρία (453) διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. (451) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκα- 
τόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε εκα¬ 
τόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψήφους 
εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), ανελκυ¬ 
στήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με το (452) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (452) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (452) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
τα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (451) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(451) και (453) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρα Νοτ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (453) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα ενενή¬ 
ντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με 
το (452) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης καιτααριθμ.τετρακόσια πε¬ 
νήντα τέσσερα (454), τετρακόσια πενήντα πέντε (455),και 
τετρακόσια πενήντα έξι (456) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. (454) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
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δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με 
το (455) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Ανατ. με το (455) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (455) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (454) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(454) και το (456) διαμ/ματου ιδίου οροφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νοτ. 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (456) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατό 
χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με 
το (455) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια πενή¬ 
ντα επτά (457),τετρακόσια πενήντα οκτώ (458) και τετρα¬ 
κόσια πενήντα εννέα (459), διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. (457) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Β. 
Ανατ. με το (458) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. Ανατ. με το (458) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (458) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 


εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με το (457) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με το 
(457) και το (459) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτι ανελκυστήρος Νοτ. Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (459) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα χιλ. 
(90%ο) και συνορεύει: Β. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. Δυτ. με κλιμ/σιο, φρεάτιο ασανσέρ και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. Ανατ. με 
το (458) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν πεντε (105) 

Ο στοίχος εκατόν πέντε (105) τύπου 224II που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει τις αριθμ. πεντακόσιες οκτώ (508), πεντακόσιες εν¬ 
νέα (509), πεντακόσιες δέκα (510) και πεντακόσιες ένδε¬ 
κα (511) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως 
εξής: 

Η αριθμ. (508) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με την (509) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία του ιδίου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (509) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με την (510) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία του ιδίου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Δυτ. με την (508) διώροφη μονοκατοικία του ιδίου στοίχου 
και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (510) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
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εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν αε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με την (511) διώροφη μονοκα¬ 
τοικία του ιδίου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Δυτ. με την (509) διώροφη μονοκατοικίατου ιδίου στοίχου 
και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (511) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Βορ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
Δυτ. με την (510) διώροφη μονοκατοικίατου ιδίου στοίχου 
και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και Νοτ. Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν έξι (106) 

Ο στοίχος εκατόν έξι (106) τύπου 224 II που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει τις αριθμ. πεντακόσιες τέσσερις (504), πεντακόσιες 
πέντε (505), πεντακόσιες έξι (506) και πεντακόσιες επτά 
(507) διώροφες μονοκατοικίες που φαίνονται στο αριθμ. 
Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (504) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με την (505) διώροφη μονοκατοικία 
του ιδίου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (505) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με την (506) διώροφη μονοκατοικία 
του ιδίου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με την 

(504) διώροφη μονοκατοικία του ιδίου στοίχου και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (506) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόν τριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με την (507) διώροφη μονοκατοικία 
του ιδίου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με την 

(505) διώροφη μονοκατοικία του ιδίου στοίχου και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (507) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 


βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόντριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με την 

(506) διώροφη μονοκατοικίατου ιδίου στοίχου και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν επτά (107) 

Ο στοίχος εκατόν επτά (107) τύπου 224 II που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει τις αριθμ. πεντακόσιες δώδεκα (512), πεντακόσιες 
δέκα τρεις (513), πεντακόσιες δέκα τέσσερις (514) και πε¬ 
ντακόσιες δέκα πέντε (515) διώροφες μονοκατοικίες που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατόψεως και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Η αριθμ. (512) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόντριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με την (513) διώροφη μονοκατοικία 
του ιδίου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (513) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόντριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με την (514) διώροφη μονοκατοικία 
του ιδίου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με την 

(512) διώροφη μονοκατοικίατου ιδίου στοίχου και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (514) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόντριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με την (515) διώροφη μονοκατοικία 
του ιδίου στοίχου και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με την 

(513) διώροφη μονοκατοικίατου ιδίου στοίχου και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Η αριθμ. (515) διώροφη μονοκατοικία αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν επτά τ.μ. και 
σαραντα εννέα εκατ. (107,49), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκατόντριάντα ένα 
εκατ. χιλ. (131 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν τριάντα τρία και πενήντα δύο εκατ. (133,52) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με την 

(514) διώροφη μονοκατοικίατου ιδίου στοίχου και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


1107 


ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν οκτώ (108) 

Ο στοίχος εκατόν οκτώ (108) τύπου 312 Ββ που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περι¬ 
λαμβάνει τις αριθ. εκατόν οκτώ άλφα (108α) και εκατόν 
οκτώ βήτα (108β) πολ/κίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. εκατόν οκτώ άλφα (108α) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. εκατόν οκτώ άλφα (108α) αποτελεί- 
ται απότηνπυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ) πάνω απότηνπυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομοπροσπέλασης και τ’ αριθμ. τετρακόσια τριάντα 
επτά (437) και τετρακόσια τριάντα οκτώ (438) διαμ/ταπου 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (437) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (438) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας με κλιμακοστάσιο και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. (438) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το 443 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με το 437 διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας με το κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
τριαντα εννιά (439) και τετρακόσια σαράντα (440) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (439) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 


και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (440) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας με κλιμακοστάσιο και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. (440) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με το 445 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με το 439 διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
σαράντα ένα (441) και τετρακόσια σαράντα δύο (442) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (441) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (442) διαμ/ματου ιδί¬ 
ου ορόφου και στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (442) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το 447 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με το 441 διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας με το κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (108α) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα της πολ/κίας (108β). Στην πολ/κία (108α) 
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αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

Η αριθ. εκατόν οκτώ βήτα (108β) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. εκατόν οκτώ βήτα (108β) αποτελείται 
απότηνπυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ') πάνω απότηνπυλωτή-ισόγειο, ορόφους και 
δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τετρακόσια σαράντα 
τρία (443) και τετρακόσια σαράντα τέσσερα (444) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (443) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριαντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (444) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας με κλιμακοστάσιο και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (438) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (444) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (443) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
σαράντα πέντε (445) και τετρακόσια σαράντα έξι (446) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (445) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (446) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας με κλιμακοστάσιο και 


με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (440) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (446) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (445) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
σαράντα επτά (447) και τετρακόσια σαράντα οκτώ (448) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (447) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 
(78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (1 45%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με το (448) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
στοίχου και πολ/κίας με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. μετο (442) διαμέρισματου ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (448) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (447) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (108β) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα της πολ/κίας (108α) Στην πολ/κία (108β) 
αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν εννέα (109) 
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Ο στοίχος εκατόν εννέα (109) τύπου 312 Ββ που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περι¬ 
λαμβάνει τις αριθ. εκατόν εννέα άλφα (109α) και εκατόν 
εννέα βήτα (109β) πολ/κίες και εκατόν εννέα γάμα (109γ) 
που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. εκατόν εννέα βήτα (109β) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. εκατόν εννέα βήτα (109β) αποτελεί- 
ται απότηνπυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ) πάνω απότηνπυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθμ. τετρακόσια δέκα εν¬ 
νέα (419) και τετρακόσια είκοσι (420) διαμ/τα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (419) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το 420 διαμέρισματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (420) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (425) διαμέρισματου 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. 
με το (419) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, το κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομοπροσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια εί¬ 
κοσι ένα (421) και τετρακόσια είκοσι δύο (422) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (421) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 


θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με το (422) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (422) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (427) διαμέρισματου 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. 
με το (421) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, το κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια εί¬ 
κοσι τρία (423) και τετρακόσια είκοσι τέσσερα (424) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (423) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το (424) διαμέρισματου ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (424) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (429) διαμ/μα του ιδί¬ 
ου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με 
το (423) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
το κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (109β) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα της πολ/κίας (109α) και (109γ). Στην πολ/κία 
(109β) αντιστοιχούντα 333,3%οτων δαπανώντης κεντρι¬ 
κής θέρμανσης. 
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Η αριθ. εκατόν εννέα άλφα (109α) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. εκατόν εννέα άλφα (109α) αποτελεί- 
ται από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τετρακόσια είκοσι πέ¬ 
ντε (425) και τετρακόσια είκοσι έξι (426) διαμ/τα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (425) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριαντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (426) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιοΔυτ. με 
το (420) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και στοίχου της 
εφαπτομένης πολυκατοικίας. Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (426) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το (431) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με το (425) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια εί¬ 
κοσι επτά (427) και τετρακόσια είκοσι οκτώ (428) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (427) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (428) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας και με κλιμακοστάσιο 
Δυτ. μετο (422) διαμέρισματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολυκατοικίας. Βορ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το αριθμ. (428) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με το (433) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με το (427) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με 
κλιμ/σιο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια εί¬ 
κοσι εννέα (429) καιτετρακόσιατριάντα (430) διαμ/τα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (429) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (1 59%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. μετο (430) διαμέρισματου 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας και με κλιμακοστάσιο 
Δυτ. μετο (424) διαμέρισματου ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολυκατοικίας. Βορ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (430) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το (435) διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου 
της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με το (429) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (109α) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα των πολ/κιών (109γ) και (109β). Στην πολ/κία 
(109α) αντιστοιχούν τα 333,3%οτων δαπανώντης κεντρι¬ 
κής θέρμανσης. 

Η αριθ. εκατόν εννέα γάμα (109γ) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. εκατόν εννέα γάμα (109γ) αποτελεί- 
ται από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
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και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τετρακόσια τριάντα 
ένα (431) και τετρακόσια τριάντα δύο (432) διαμ/τα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (431) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριαντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (432) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με 
κοινκτητο οικόπεδο. Δυτ. με το (426) διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. (432) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (431) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
τριάντα τρία (433) και τετρακόσια τριάντα τέσσερα (434) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (433) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. ( 146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (434) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας ,με κλιμακοστάσιο και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (428) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (434) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 


κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (433) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
τριάντα πέντε (435) και τετρακόσια τριάντα έξη(436) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (435) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (436) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας, με κλιμακοστάσιο και 
με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. με το (430) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοι¬ 
κίας. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (436) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (435) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (109γ) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα των πολ/κιών (109α) και (109β). Στηνπολ/κία 
(109γ) αντιστοιχούντο 333,3%ο των δαπανών της κεντρι¬ 
κής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εκατόν δέκα (110) 

Ο στοίχος εκατόν δέκα (110) τύπου 312 Ββ που φαίνε¬ 
ται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περι¬ 
λαμβάνει τις αριθ. εκατόν δέκα άλφα (110α) και εκατόν 
δέκα βήτα (1 ΙΟβ) πολ/κίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. εκατόν δέκα άλφα (110α) πολυκατοικία. 
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Η πολ/κία με αριθ. εκατόν δέκα άλφα (110α) αποτελεί- 
ται από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθμ. τετρακόσια επτά 
(407) και τετρακόσια οκτώ (408) διαμ/τα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. (407) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το (408) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (408) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (413) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. 
με το (407) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, το κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
εννέα (409) και τετρακόσια δέκα (410) διαμ/τα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (409) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με το (410) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τοαριθμ. (410) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 


ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (415) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. 
με το (409) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, το κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
έντεκα (411) και τετρακόσια δώδεκα (412) διαμ/τα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (411) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το (412) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (412) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (417) διαμ/μα του ιδί¬ 
ου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με 
το (411) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
το κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (110α) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα της πολ/κίας (110β). Στην πολ/κία (110ο) 
αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

Η αριθ. εκατόν δέκα βήτα (110β) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. εκατόν δέκα βήτα (110β) αποτελείται 
από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους και 
δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ- 
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διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομοπροσπέλασης καιτ’ αριθ. τετρακόσια δέκα τρία 
(413) και τετρακόσια δέκα τέσσερα (414) διαμ/τα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (413) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριαντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (414) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινό- 
κτητο οικόπεδο Δυτ. με το (408) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. (414) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (413) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
δέκα πέντε (415) και τετρακόσια δέκα έξι (416) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (415) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (416) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας, με κλιμακοστάσιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (410) διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. (416) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 


του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (415) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τετρακόσια 
δέκα επτά (417) και τετρακόσια δέκα οκτώ (418) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (417) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα εκατ. 
(78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) ψή¬ 
φους ενενήντα έξι (96) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. (145%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με το (418) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με το (412) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολυκατοικίας. Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (418) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (417) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (110β) έχουν κοινή θέρμανση 
με τα διαμ/τα της πολ/κίας (110α) Στην πολ/κία (110β) 
αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα (10) 

Ο στοίχος δέκα (10) τύπου 312 Βα που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αριθ. δέκα άλφα (10α) και δέκα βήτα (1 Οβ) πολ/κίες 
που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. δέκα άλφα (10α) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. δέκα άλφα (10α) αποτελείται από την 
πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρί¬ 
το (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους και δώμα 
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η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθμ. επτά (7) και οκτώ (8) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (7) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (2) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (8) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο 
ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (8) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (7) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εννέα (9) και 
δέκα (10) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (9) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (4) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (10) διαμέρισμα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας με κλιμακοστάσιο και 
φρεάτιο ανελκυστήρα 

Το αριθμ. (10) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 


όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (9) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστή¬ 
ρα Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. ένδεκα (11) 
και δώδεκα (12) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (11) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (1 59%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (6) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (12) διαμ/μα του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο 
ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (12) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (11) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρς Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (10α) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (ΙΟβ). Στην πολ/κία (10α) αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθ. δέκα βήτα (ΙΟβ) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. δέκα βήτα (ΙΟβ) αποτελείται από την 
πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και τρί¬ 
το (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους και δώμα 
η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχε- 
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διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ, ένα (1) και δύο (2) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (1) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (2) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας με κλιμ/σιο και 
φρεάτιο ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (2) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριαντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (1) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεά¬ 
τιο ανελκυστήρος Νότια με το (7) διαμ/μα του ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τρία (3) και 
τέσσερα (4) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (3) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (4) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (4) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 


(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το 3 διαμ/μα του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο 
ανελκυστήρος Νότια μετο 9 διαμ/ματου ιδίου ορόφου και 
στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. πέντε (5) και 
έξι (6) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (5) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (6) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
φρεάτιο ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (6) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο 5 διαμ/ματου ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο 
ανελκυστήρος Νότια με το 11 διαμ/μα του ιδίου ορόφου 
και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (1 Οβ) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (10α) Στηνπολ/κία (1 Οβ) αντιστοι¬ 
χούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ έντεκα (11) 

Ο στοίχος έντεκα (11) τύπου 312 Βα που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αριθ. έντεκα βήτα (11 β) και έντεκα άλφα (11 α) πολ/κίες 
που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. έντεκα βήτα (11 β) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. έντεκα βήτα (11 β) αποτελείται από 
την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους και δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
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διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθμ. δεκατρία (13) και 
δεκατέσσερα (14) διαμ/ταπου περιγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (13) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (14) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
φρεάτιο ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (14) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (13) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου και στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
φρεάτο ανελκυστήρος Νότια με το (19) διαμ/ματου ιδίου 
ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. δέκα πέντε 
(15) και δέκα έξι (16) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Τοαριθμ. (15) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (16) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (16) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 


Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (15) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεά¬ 
τιο ανελκυστήρος Νότια με το (21) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. δέκα επτά (17) 
και δέκα οκτώ (18) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (17) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (18) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και 
φρεάτιο ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (18) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(1 45%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (17) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεά¬ 
τιο ανελκυστήρος Νότια με το (23) διαμ/ματου ιδίου ορό¬ 
φου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (11 β) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (11α). 

Στηνπολ/κία (11 β) αντιστοιχούν τα 500%ο των δαπανών 
της κεντρικής θέρμανσης. 

Η αριθ. έντεκα άλφα (11α) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. έντεκα άλφα (11α) αποτελείται από 
την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους και δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομοπροσπέλασης και τ’ αριθ. δέκα εννέα (19) και εί¬ 
κοσι (20) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (19) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
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εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριαντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (14) διαμ/ματου 
ίδιου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (20) διαμ/ματου ίδι¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο 
ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (20) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (19) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νότια με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομοπροσπέλασης καιτα αριθμ. είκοσι ένα (21) 
και είκοσι δύο (22) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (21) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (16) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (22) διαμ/ματου ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο 
ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (22) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (21) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρς 
Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. είκοσι τρία 
(23) και είκοσι τέσσερα (24) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. (23) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (18) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου και στοίχου της εφαπτομένης πολ/κίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (24) διαμ/ματου ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κλιμ/σιο και φρε¬ 
άτιο ανελκυστήρος. 

Το αριθμ. (24) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το (23) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελκυστήρος Νότια με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (11α) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (11 β) Στηνπολ/κία (11α) αντιστοι¬ 
χούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δώδεκα (12) 

Πολυκατοικία δώδεκα (12) 

Η πολυκατοικία δώδεκα (12) που ανήκει στον αριθμ. δώ¬ 
δεκα (12) στοίχο τύπου 413 Ε που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. σαράντα εννέα (49) και πενήντα (50) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (49) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο- 
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χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
σαράντα ένα χιλ. (41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κλιμακο¬ 
στάσιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (50) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
σαράντα ένα χιλ. (41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με το κλιμ/σιο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. πενήντα ένα 
(51) πενήντα δύο (52) και πενήντα τρία (53) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (51) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
το (52) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (52) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (52) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
ενενήτα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με φρεάτο ασαν¬ 
σέρ και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (51) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με το (51) και (53) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας με κλιμ/σιο και φρεάτιο ασανσέρ 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (53)διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
ενενήντα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με το φρεάτιο ασανσέρ, με κλιμ/σιο και κοι- 


νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
το (52) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. πενήντα τέσ¬ 
σερα (54), πενήντα πέντε (55), και πενήντα έξι (56) διαμ/τα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (54) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το 
55 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (55) δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (55) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα εν¬ 
νέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με φρεάτιο ανελκυ¬ 
στήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (54) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. μετο (54) καιτο (56) διαμ/ματου ιδίου ορο- 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελ- 
κυστήρος Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (56) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα εν¬ 
νέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με φρεάτιο ανελκυστήρα, κλιμακοστάσιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ.με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
μετο (55) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. πενήντα επτά (57), 
πενήντα οκτώ (58) και πενήντα εννέα (59), διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (57) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή- 
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φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα έξι χιλ. (11 6%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Ανατ. 
με το (58) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
το (58) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (58) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με φρεάτιο 
ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (57) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (57) και το (59) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεά¬ 
τιο ανελκυστήρος Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (59) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (1 09%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει:Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με φρεάτιο ανελκυστήρα, με κλιμακοστά¬ 
σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με το (58) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ Δέκα τρία (13) 

Πολυκατοικία δέκα τρία (13) 

Η πολυκατοικία δέκα τρία (13) που ανήκει στον αριθμ. 
δέκατρία(13) στοίχο τύπου 413 Ε που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ.εξήντα (60) και εξήντα ένα (61) διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (60) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 


σαράντα ένα χιλ. (41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κλιμακο¬ 
στάσιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (61) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
σαράντα ένα χιλ. (41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με το κλιμ/σιο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εξήντα δύο 
(62) και εξήντα τρία (63) και εξήντα τέσσερα (64) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (62) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα ενενήτα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
το (63) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
με κλιμ/σιο και με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (63) 
διαμέρισματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (63) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
ενενήτα ένα χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με φρεάτο ασαν¬ 
σέρ και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (62) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με το (62) και (64) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας με κλιμ/σιο και φρεάτιο ασανσέρ 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (64)διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με το φρεάτιο ασανσέρ, με κλιμ/σιο και κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
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το (63) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εξήντα πέντε 
(65),και εξήντα έξι (66) και εξήντα επτά (67) διαμ/τα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (65) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόνταπέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) καισυνορεύει:Ανατ. με το 
66 διαμέρισματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με 
κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (66) δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (66) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα εν¬ 
νέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με φρεάτιο ανελκυ¬ 
στήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (65) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (65) και το (67) διαμ/μα του ιδίου ορο- 
φου, στοίχου και πολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεάτιο ανελ- 
κυστήρος Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (67) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα εν¬ 
νέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με φρεάτιο ανελκυστήρα, κλιμακοστάσιο και 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ.με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με το (66) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ., εξήντα οκτώ (68), 
εξήντα εννέα (69),και εβδομήντα (70) διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (68) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 


δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά (96%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα έξι χιλ. (11 6%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και συνορεύει: Ανατ. 
με το (69) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, με κλιμ/σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
το (69) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (69) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει: Ανατ. με φρεάτιο 
ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (68) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με το (68) και το (70) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με κλιμ/σιο και φρεά¬ 
τιο ανελκυστήρος Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (70) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδό¬ 
ντα εννέα χιλ. (89%ο) και συνορεύει:Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με φρεάτιο ανελκυστήρα, με κλιμακοστά¬ 
σιο και κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με το (69) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τέσσερα (14) 

Η πολυκατοικία δέκα τέσσερα (14) 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα τέσσερα (14) που ανή¬ 
κει στον δέκα τέσσερα (14) στοίχο τύπου 312 Β(α) που 
φαίνεται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), 
δεύτερο (Β') και τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, 
ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθμ. σαράντα τρία (43) 
και σαράντα τέσσερα (44) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (43) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
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ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (44) διαμ/ματου ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το αριθμ. (44) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (43) διαμ/ματου 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. σαράντα πέ¬ 
ντε (45) και σαράντα έξι (46) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. (45) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (46) διαμ/ματου ιδίου 
ορόφου ,στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το αριθμ. (46) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (45) δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. σαράντα επτά 
(47) και σαράντα οκτώ (48) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (47) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 


εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το διαμέρισμα (48) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (48) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (47) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα πέντε (15) 

Η πολυκατοικία δέκα πέντε (15) 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα πέντε (15) που ανήκει 
στον δέκα πέντε (15) στοίχοτύπου 312 Β(α) που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο 
(Β') και τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους 
και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) και 
τριάντα οκτώ (38) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (37) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το (38) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας, Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο ,Νοτ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (38) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
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αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (37) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριάντα εννέα 
(39) και σαράντα (40) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (39) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με το (40) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας,με το κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελ¬ 
κυστήρα Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (40) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (39) διαμ/μα του ιδίου ορόφου ,στοίχου και 
πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νότια με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. σαράντα ενα 
(41) και σαράντα δύο (42) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Τοαριθμ. (41) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με το (42) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας,Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (42) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 


ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το διαμέρισμα (41) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα έξι (16) 

Ο στοίχος δέκα έξι (16) τύπου 312 Β(α) που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει 
τις αριθ. δέκα έξι βήτα (16β) και δέκα έξι άλφα (16α) 
πολ/κίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. δέκα έξι βήτα (16β) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. δέκα έξι βήτα (16β) αποτελείται από 
την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους και δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομοπροσπέλασης και τ’ αριθμ. είκοσι πέντε (25) και 
είκοσι έξι (26) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (25) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το κλιμακοστά¬ 
σιο και με το (26) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το αριθμ. (26) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακοστάσιο 
και με το (25) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (31) 
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διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. είκοσι επτά 
(27) και είκοσι οκτώ (28) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (27) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και με το (28) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας, 

Το αριθμ. (28) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακοστάσιο 
και με το (27) διαμ/μα του ιδίου ορόφου ,στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (33) δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. είκοσι εννέα 
(29) και τριάντα (30) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (29) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο) , ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. μετο κλιμακοστάσιο 
και με το (30) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το αριθμ. (30) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 


ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακοστάσιο 
και με το (29) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (35) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας, 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (16β) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (16α). Στην πολ/κία (16β) αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθ. δέκα έξι άλφα (16α) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. δέκα έξι άλφα (16α) αποτελείται από 
την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ) πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους και δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ. τριάντα ένα (31) και 
τριάντα δύο (32) διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (31) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριαντα δύο χιλ. (132%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και μετο (26) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου της 
εφαπτομένης πολ/κίας, Νοτ. με κλιμ/σιο και με το (32) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας . 

Το αριθμ. (32) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 

(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα χιλ. (170%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κλιμακοστάσιο και μετο (31) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριάντα τρία 
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(33) και τριάντα τέσσερα (34) διαμ/τα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. (33) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και με το διαμ/μα (28)του ιδίου ορόφου, στοίχου της 
εφαπτομένης πολ/κίας, Νοτ. με το κλιμ/σιο και με το (34) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου και πολ/κίας 

Το αριθμ. (34) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 
(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. Με το κλιμακοστάσιο και με το (33) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. τριάντα πέντε 
(35) και τριάντα έξι (36) διαμ/τα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το αριθμ. (35) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά 
(145%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα πέντε χιλ. 
(145%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και με το (30)διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου της 
εφαπτομένης πολ/κίας, Νοτιά με κλιμ/σιο και με το (36) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου και στοίχου και πολ/κίας 

Το αριθμ. (36) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα εκατ. 
(101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιοστά (188%ο), ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και συνορεύει: 


Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το κλιμακοστάσιο και με το (35) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νότια με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (16α) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (16β) Στην πολ/κία 16α αντιστοι¬ 
χούν τα 500% των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης . 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα επτά (17) 

Πολυκατοικία δέκα επτά (17) 

Η πολυκατοικία δέκα επτά (17) που ανήκει στον αριθμ. 
δέκα επτά (17) στοίχο τύπου 413 Ε που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
απότο Ισόγειο τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και τρίτο (Γ) 
πάνω απότο Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. ογδόντα τρία (83) και ογδόντα τέσσερα (84) δια¬ 
μερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (83) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20) ψήφους ογδόντα έξι 
(86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλιοστά (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. (84) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
ενενήντατ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68) ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμακοστάσιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομοπροσπέλασης και τα αριθμ. ογδόνταπέντε 
(85) ογδόντα έξι (86) και ογδόντα επτά (87) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (85) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ- 
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μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (86) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (86) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (86) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που που αντιστοιχούν οε ενε¬ 
νήντα εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους 
ενενήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (85) και 
το (87) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
,με φρεάτιο ανελκυστήρα και κλιμακοστάσιο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (87) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που που αντιστοιχούν οε ενε¬ 
νήντα εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους 
ενενήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ.Με το (86) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου καιπολ/κίας ,και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλι¬ 
μακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. ογδόντα οκτώ 
(88), ογδόντα εννέα (89) και ενενήντα (90) διαμ/τα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (88) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (89) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (89) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (89) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (1 00%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 


χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (88) και (90) διαμ/μα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με φρεάτιο ασαν¬ 
σέρ και κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με φρεάτιο ανελκυστήρα και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (90) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (89) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. ενενήντα ένα(91), 
ενενήντα δύο (92) και ενενήντα τρία (93) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (91) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (92) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με 
το (92) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (92) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (9 1 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (91) και 
(93) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με φρεάτιο ανελκυ¬ 
στήρα και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (93) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (9 1 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
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οικόπεδο Δυτ. με το (92) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κλιμ/σιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα οκτώ (18) 

Πολυκατοικία δέκα οκτώ (18) 

Η πολυκατοικία δέκα οκτώ (18) που ανήκει στον 
αριθμ.δέκα οκτώ (18) στοίχο τύπου 413Ε που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), και 
τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. εκατόν πέντε (105) και εκατόν έξι (106) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (105) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό εβδομήνταένατ.μ. (71,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20) ψήφους ογδόντα έξι 
(86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλιοστά (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. (106) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
ενενήντατ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68) ψήφους ογδό¬ 
ντα εννέα (89) , ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), ανελκυστήρα σα¬ 
ράντα δύο χιλ. (42% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα 
τρία χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμακοστάσιο 
και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εκατόν επτά 
(107), εκατόν οκτώ (108) και εκατόν εννέα (109) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (107) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (108) διαμέρισμα του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο 


οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (108) 
διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (108) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που που αντιστοιχούν σε ενε¬ 
νήντα εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους 
ενενήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) , ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (107) και 
το (109) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
,με φρεάτιο ανελκυστήρα και κλιμακοστάσιο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (109) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που που αντιστοιχούν σε ενε¬ 
νήντα εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους 
ενενήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) , ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ.Μετο (108) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας ,και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλι¬ 
μακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εκατόν δέκα 
(110) εκατόν έντεκα (111) και εκατόν δώδεκα (112) 
διαμ/τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (110) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (111) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (111) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (111) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (110) και (112) 
διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, με φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με φρεάτιο ανελκυ¬ 
στήρα και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (112) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (1 00%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (111) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εκατόν δέκα τρία 
(113), εκατόν δέκα τέσσερα (114) και εκατόν δέκα πέντε 
(115) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (113) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (114) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με 
το (114) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (114) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. μετο (113) και 
(115) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
φρεάτιο ασανσέρ και κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με φρεάτιο ανελκυ¬ 
στήρα και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (115) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχειεμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. Με το (114) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας, και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλι¬ 
μακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόκτη- 


το οικόπεδο.Νοτ.Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα εννέα (19) 

Ο στοίχος δέκα εννέα (19) τύπου 312 Β(β) που φαίνεται 
στο αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει τις αριθ. δέκα εννέα άλφα (19α) και δέκα εννέα βή¬ 
τα (19β) πολ/κίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η αριθ. δέκα εννέα άλφα (19α) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. δέκα εννέα άλφα (19α) περιλαμβάνει 
την πυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') και 
τρίτο (Γ') πάνω από την πυλωτή-ισόγειο, ορόφους και δώ¬ 
μα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθμ. εκατόν δέκα έξι 
(116) και εκατόν δέκα επτά (117) διαμ/ταπου περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. (116) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. μετο κλιμα¬ 
κοστάσιο και μετο (117) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (117) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τ.μ. (70,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα πέντε εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
έξι τ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95) ψήφους ογδόντα 
πέντε (85) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα ένα χιλιοστά (131 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
(116) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. μετο (122) διαμ/ματου ιδίου ορόφου, στοίχου και 
εφαπτομένης πολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εκατόν δέκα 
οκτώ (118) και εκατόν δέκα εννέα (119) διαμ/τα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (118) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
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(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το κλιμα¬ 
κοστάσιο ,με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (119) διαμέ¬ 
ρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας, 

Τοαριθμ. (119) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο κλιμακοστάσιο με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το (118) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου ,στοίχου και πολ/κίας Νοτ. μετο (124) διαμέρι¬ 
σμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ.εκατόν είκοσι 
(120) και εκατόν είκοσι ένα (121) διαμ/ταπου περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. (120) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. μετο κλιμακοστά¬ 
σιο, με κοινόκτητοοικόπεδο και με το (121) διαμ/μα του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Τοαριθμ. (121) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. (159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακοστάσιο 
και με το (120) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νοτ. μετο (126) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και εφαπτομένης πολ/κίας, 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 


ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (19α) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (19β). Στην πολ/κία (19α) αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 
σης. 

Η αριθ. δέκα εννέα βήτα (19β) πολυκατοικία. 

Η πολ/κία με αριθ. δέκα εννέα βήτα (19β) αποτελείται 
απότηνπυλωτή-ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β') 
και τρίτο (Γ) πάνω απότηνπυλωτή-ισόγειο, ορόφους και 
δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το ισόγειο-πυλωτή που φαίνεται στο αριθ. Α/1/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κε¬ 
ντρική είσοδο πολ/κίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/82 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τ’ αριθ.εκατόν είκοσι δύο 
(122) και εκατόν είκοσι τρία (123) διαμ/τα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. (122) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν εβδομήντα εννέα χιλ. (179%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (117) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας Νοτ. μετο κλιμακοστάσιο, κοινόκτη- 
το οικόπεδο και μετο διαμέρισμα (123) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας 

Το αριθμ. (123) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντατ.μ. (70,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα πέντε εκατ. χιλ. (85%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδόντα 
έξιτ.μ. και ενενήντα πέντε εκατ. (86,95) ψήφους ογδόντα 
πέντε (85) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα ένα χιλιοστά (131 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι τρία χιλ. (123%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα ένα χιλ. (131 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με το κλιμακοστάσιο, με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
(122) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εκατόν είκοσι 
τέσσερα (124) και εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμ/τα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (124) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ογδόντα οκτώ χιλ. (188%ο) και κεντρικής 
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θέρμανσης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Βορ. με το (119) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το κλιμακο¬ 
στάσιο ,με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(125) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. (125) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακοστάσιο, 
με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (124) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Ο Τρίτος (Γ') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/3/82 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εκατόν είκοσι 
έξι (126) και εκατόν είκοσι επτά (127) διαμ/τα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (126) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους, έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (101,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν είκοσι τέσσερα εκατ. χιλ. 
(124%οοο) που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι έξι τ.μ. και 
πενήντα οκτώ εκατ. (126,58) ψήφους εκατόν είκοσι τέσ- 
σερες (124), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εκατόν ενενήντα ένα χιλιοστά (191 %ο) , ανελκυ¬ 
στήρα διακόσια πέντε χιλ. (205%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν ενενήντα ένα χιλ. (191 %ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με το διαμέρισμα (121) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου της εφαπτομένης πολυκατοικίας Νοτ. με το κλιμακο¬ 
στάσιο ,με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(127) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το αριθμ. (127) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και ενενήντα 
εκατ. (78,90) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ενενήντα έξι εκατ. χιλ. (96%οοο) που 
αντιστοιχούν σε ενενήντα οκτώ τ.μ. και ένα εκατ. (98,01) 
ψήφους ενενήντα έξι (96) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(148%ο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα εννέα χιλ. ( 159%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα οκτώ χιλ. 
(148%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακοστάσιο, με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμ/μα (126) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/82 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

Τα διαμ/τα της πολ/κίας (19β) έχουν κοινή θέρμανση με 
τα διαμ/τα της πολ/κίας (19α). Στην πολ/κία (19β) αντι¬ 
στοιχούν τα 500%ο των δαπανών της κεντρικής θέρμαν¬ 


σης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι (20) 

Πολυκατοικία είκοσι (20) 

Η πολυκατοικία είκοσι (20) που ανήκει στον αριθμ.είκο¬ 
σι (20) στοίχο τύπου 413Ε που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), καιτρίτο (Γ) πά¬ 
νω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα, η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1/83 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική εί¬ 
σοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και τα 
αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) και ενενήντα (95) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (94) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό εβδομήντα ένα τ.μ. (71,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα έξι εκατ. χιλ. (86%οοο) που αντιστοιχούν σε ογδό¬ 
ντα οκτώ τ.μ. και είκοσι εκατ. (88,20) ψήφους ογδόντα έξι 
(86), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα χιλιοστά (80%ο), ανελκυστήρα σαράντα ένα χιλ. 
(41 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα χιλ. (80%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με 
κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. (95) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει εμβαδό εβδομήντα τρία τ.μ. (73,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα εννέα εκατ. χιλ. (89 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενε¬ 
νήντα τ.μ. και εξήντα οκτώ εκατ. (90,68) ψήφους ογδόντα 
εννέα (89), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), ανελκυστήρα σαρά¬ 
ντα δύο χιλ. (42%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία 
χιλ. (83%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμακοστάσιο και 
φρεάτιο ανελκυστήρα και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. ενενήντα έξι 
(96), ενενήντα επτά (97) και ενενήντα οκτώ (98) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (96) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα ενενήντα έξι χιλ. (96%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (97) διαμέρισμα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με το (97) δια¬ 
μέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας,με 
κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (97) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που που αντιστοιχούν σε ενε- 
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νήντα εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους 
ενενήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (96) και 
το (98) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 
,με φρεάτιο ανελκυστήρα και κλιμακοστάσιο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (98) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που που αντιστοιχούν σε ενε¬ 
νήντα εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους 
ενενήντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστή¬ 
ρα ενενήντα ένα χιλ. (91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ.Με το (97) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας ,και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλι¬ 
μακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/83 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ.ενενήντα εν¬ 
νέα (99), εκατό (100) και εκατόν ένα(101) διαμ/ταπου πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (99) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντετ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν τέσσερα εκατ. χιλ. (104 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλ. (106%ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης ενενήντα επτά χιλ. (97%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (100) διαμ/μα του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το (100) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας, με κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (100) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (100%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (99) και (101) 
διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, με φρε¬ 
άτιο ασανσέρ και κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με φρεάτιο ανελκυ¬ 
στήρα και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (101) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97%οοο) που αντιστοιχούν σε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 


ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατό χιλ. (1 00%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με το (100) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλιμ/σιο, 
φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Τρίτος (Γ) όροφος που φαίνεται στο αρ. Α/2/83 σχέ¬ 
διο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, 
διάδρομο προσπέλασης και τα αριθμ. εκατόν δύο (102) 
εκατόντρία (103) και εκατόν τέσσερα (104) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. (102) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα πέντε τ.μ. (85,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόντέσσερα εκατ. χιλ. (104%οοο) που αντιστοιχούν σε 
εκατόν πέντε τ.μ. και πενήντα εννέα εκατ. (105,59) ψή¬ 
φους εκατόν τέσσερα (104) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά χιλιοστά (97%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε χιλ. (115%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα επτά χιλ. (97% 0 ) και συνορεύει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το (103) διαμέρισμα 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότια με 
το (103) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (103) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 %ο) , ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το (102) και 
(104) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας, 
φρεάτιο ασανσέρ και κλιμ/σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νότ.Με φρεάτιο ανελκυ¬ 
στήρα και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. (104) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει εμβαδό ογδόντα τ.μ. (80,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ενενή¬ 
ντα επτά εκατ. χιλ. (97 %οοο) που αντιστοιχούν οε ενενήντα 
εννέα τ.μ. και τριάντα επτά εκατ. (99,37) ψήφους ενενή¬ 
ντα επτά (97), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εννέα χιλ. (109%ο) και κεντρικής θέρμανσης ενε¬ 
νήντα ένα χιλ. (91 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ.Μετο (103) διαμ/μα του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολ/κίας, και με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κλι¬ 
μακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόκτη- 
το οικόπεδο.Νοτ.Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα. 

Το δώμα που φαίνεται στο αρ. Α/3/83 σχέδιο κατόψεως 
περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και 
ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ ένα (1) 

Η Πολυκατοικία ένα (1) 

Η Πολυκατοικία με αριθμό ένα (1) που ανήκει στον στοί- 
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χο ένα (1) τύπου 3161 που φαίνεται στο αριθμ. 11220/Α/2δ/ 
83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το Υπόγειο το ισό¬ 
γειο τον (Α') πρώτο και (Β') δεύτερο πάνω από το Ισόγειο 
ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής: 

Το Υπόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/3α/86 σχέδιο κα- 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους. 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο Α/1α/87 σχέδιο κατόψεως, 
περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσοδο 
πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα αριθμ. 
ένα(1) και δύο (2) διαμερίσματα που περιγράφονται ως 
εξής: 

Το Αριθμ. (1) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ.μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ.(192%ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε 
χιλ.(75%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο 
χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
κλιμακοστάσιο και μετο διαμέρισμα (2) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου καιπολ/κίαςΔυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. (2) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους έχει εμβαδό εξήντα έξι τ.μ. (66,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα εκατ. χιλ. (80 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα οκτώ εκατ. (81,98) 
ψήφους ογδόντα (80) ,ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλ.(1 26 %ο) ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα εννέα χιλ.(49%ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν είκοσι έξι χιλ. (1 26%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο,Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο,με το 
κλμακοστάσιο και μετο διαμέρισμα (1) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου καιπολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α/87 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. τρία (3) και 
τέσσερα (4) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (3) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ.μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στην δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια τριάντα πέντε 
χιλ.(235%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα 
δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο,το κλιμακοστάσιο και μετο διαμέρισμα (4) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το Αριθμ. (4) διαμέρισμα αποτελείται απότρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 


αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα δύο 
χιλ.(182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εν¬ 
νέα χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο,Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και 
με το διαμέρισμα (3) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. 
Α/2α/87 σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. πέντε 
(5) και έξι (6) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (5) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένα τ. μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ.(192 % 0 ) ανελκυστήρα διακόσια πενήντα εν¬ 
νέα χιλ.(259%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο,το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (6) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίαςΔυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. (6) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα διακόσια χιλ. (200%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εννέα χιλ. 
(149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο,Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιο 
και με το διαμέρισμα (5) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. 

Το Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/4α/87 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο 
και ανελκυστήρα. 

ΣΤΟΙΧΟΣ Δύο (2) 

Ο Στοίχος δύο (2) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει τις 
αριθμ. δύο άλφα (2α) και δύο βήτα (2β) πολυκατοικίες που 
περιγράφονται ως εξής: 

Η Αριθμ. (2α) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δύο άλφα (2α) αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1 β/85 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική 
είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα 
αριθμ. επτά (7) και οκτώ (8) διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 
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Το Αριθμ. (7) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (1 51 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πεντε χιλ. (75%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151 %ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλι¬ 
μακοστάσιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέ¬ 
ρισμα (16) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (8) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους έχει εμβαδό εξήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα εκατ. 
(65,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ογδόντα εκατ. χιλ. (80 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και εξήντα 
ένα εκατ. (81,61) ψήφους ογδόντα (80) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στην δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα 
χιλ. (99 %ο) ανελκυστήρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα εννέα χιλ. (99%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,και το κλιμακοστά¬ 
σιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο.και το κλιμακοστάσιο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εννέα (9) δέ- 
κα(10) και έντεκα (11) διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το Αριθμ. (9) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ 
χιλ. (1 68%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο, με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (10) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (19) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας . 

Το Αριθμ. (10) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69, 1 9) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσε¬ 
ρα χιλ. (84 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλ. (94%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα χιλ. (84%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. Μετο 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (11) του ιδίου ορόφου 
στοίχου και πολ/κίας . Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (9) του ιδίου 


ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (11) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκατρίαεκατ. χιλ. (113%οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(113) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλ.(140 %ο) ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι 
χιλ.(156%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
χιλ. (140%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο,το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (10) του ιδίου 
ορόφου στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2 /85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. δώδεκα (12) 
δέκα τρία (13) και δέκα τέσσερα (14) διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (12) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (1 22 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(1 24,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα 
χιλ. (1 84%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο, με κλιμακοστάσιο και μετο διαμέρισμα (13) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας. Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (22) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (13) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσε¬ 
ρα χιλ. (84 %ο) ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ.(103%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα χιλ. (84%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,Δυτ. με το κλι¬ 
μακοστάσιο και το διαμέρισμα (14) του ιδίου ορόφου 
στοίχου και πολ/κίας . Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (12) του ιδίου 
ορόφου στοίχου και πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (14) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκατρίαεκατ. χιλ. (113%οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία (113) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλ. (140 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλ. 
(171 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,το 
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κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (13) του ιδίου ορόφου 
στοίχου καιπολ/κίαςΔυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
κλιμακοστάσιο. 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψε- 
ως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και 
ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (2α) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (2β) 
Στην πολυκατοικία (2α) αντιστοιχούν τα (492%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η Αριθμ. (2β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δύο βήτα (2β) αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/0β/85 σχέδιο κα- 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική 
είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ καιτα 
αριθμ. δέκα πέντε (15) και δέκα έξι (16) διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (15) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εξήντα έξι χιλ. (66%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κλιμακοστάσιο και κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο, Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (16) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ογδόντα οκτώ τ.μ. και τριάντα εκατ. 
(88,30) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν επτά εκατ. χιλ. (107%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εννέα και εξή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (109,68) ψήφους εκατόν επτά (107) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128 %ο) ανελκυστήρα πενήντα οκτώ χιλ. 
(58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. 
(128%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (7) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. δέκα επτά 
(17) δέκα οκτώ (18) και δέκα εννέα (19) διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (17) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 


χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλ. 
(168%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. 
(1 46%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (19) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο . Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (18) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69, 1 9) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα 
χιλ. (81 °/οο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλ. (94%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81%ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Δυτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και το διαμέρισμα (17) του ιδίου ορόφου 
στοίχου και πολ/κίας Βορ. με το κλιμακοστάσιο και το δια¬ 
μέρισμα (19) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. (19) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (113 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(11 3) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
έξι χιλ. (136 %ο) ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλ. 
(156%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χιλ. 
(136%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (9) του ιδίου 
ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας. Νοτ. με το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (18) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. 
Α/2α/85 σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. είκοσι 
(20), είκοσι ενα (21) και είκοσι δύο (22) διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (20) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(1 24,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλ. 
(1 84%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. 
(146%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με 
κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (22) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολυκατοικίας Δυτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το Αριθμ. (21) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ- 
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κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα 
χιλ. (81 %ο) ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. (103%ο) καικε- 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και το διαμέρισμα (20) του ιδίου ορόφου στοίχου 
και πολ/κίας Βορ. με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 
(22) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (22) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (1 13%οοο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο εκατ. 
(115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(113) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα έξι χιλ. 
(136 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλ. (171 %ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χιλ. (136%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και το διαμέρισμα (12) του ιδίου ορόφου στοί¬ 
χου και εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το κλιμακοστάσιο 
και το διαμέρισμα 21 του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ περιλαμβάνει 
κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (2β) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (2α) 
Στην πολυκατοικία (2β) αντιστοιχούν τα (508%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τρία (3) 

Ο Στοίχος τρία (3) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει τις 
αριθμ. τρία άλφα (3α) και τρία βήτα (3β) πολυκατοικίες 
που περιγράφονται ως εξής: 

Η Αριθμ. (3α) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. τρία άλφα (3α) αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1 β/85 σχέδιο κα- 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική 
είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα 
αριθμ. είκοσι τρία (23) και είκοσι τέσσερα (24) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (23) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πεντε χιλ. (75%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151 %ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το Αριθμ. (24) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εξήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 


εκατ. (65,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ογδόντα εκατ. χιλ. (80%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και εξήντα 
ένα εκατ. (81,61) ψήφους ογδόντα (80) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα χιλ. 
(99 %ο) ανελκυστήρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα εννέα χιλ. (99%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,και το διαμέρισμα 
(31) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολυκα¬ 
τοικίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστά¬ 
σιο. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. είκοσι πέντε 
(25) είκοσι έξι (26) και είκοσι επτά (27) διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (25) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (1 22 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(1 24,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλ. 
(1 68%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. 
(151%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και με 
το διαμέρισμα (26) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (26) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69, 1 9) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσε¬ 
ρα χιλ. (84 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλ. 
(94%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα χιλ. 
(84%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το κλιμακοστάσιο και το 
διαμέρισμα (27) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και το διαμέρισμα (25) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας.Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (27) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκατρίαεκατ. χιλ. (113%οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(1 13) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλ. (140 %ο) ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλ. 
(156%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, και 
το διαμέρισμα (33) του ιδίου ορόφου στοίχου και εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο,το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμέρισμα (26) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου και πολυκατοικίας. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο, και 
το κλιμακοστάσιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2 /85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. είκοσι 
οκτώ(28), είκοσι εννέα (29) και τριάντα (30) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (28) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλ. 
(1 84%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. 
(1 51 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο, Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο,με κλιμακοστάσιο και με 
το διαμέρισμα (29) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (29) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσε¬ 
ρα χιλ. (84 %ο) ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. (103%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα χιλ. (84%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 
(30) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο,Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το 
διαμέρισμα (28) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας . 
Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (30) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (1 13 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(1 13) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλ. (140 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλ. 
(171%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,και 
το διαμέρισμα (36) του ιδίου ορόφου στοίχου και εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμέρισμα (29) του ιδίου ορόφου στοί¬ 
χου και πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι¬ 
μακοστάσιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ/ σχέδιο κατόψε¬ 
ως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και 
ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (3α) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (3β) 
Στην πολυκατοικία (3α) αντιστοιχούν τα (492%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η Αριθμ. (3β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. τρία βήτα (3β) αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 


ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/0β/85 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική 
είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα 
αριθμ. τριάντα ένα (31) και τριάντα δύο (32) διαμερίσμα¬ 
τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (31) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(1 24,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εξήντα έξι χιλ. (66%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακο¬ 
στάσιο, Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 
(24) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (32) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ογδόντα οκτώ τ.μ. και τριάντα εκατ. 
(88,30) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν επτά εκατ. χιλ. (107 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εννέα και εξή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (109,68) ψήφους εκατόν επτά (107) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128 %ο) ανελκυστήρα πενήντα οκτώ χιλ. 
(58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. 
(128%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο,Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακο¬ 
στάσιο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. τριάντα τρία 
(33), τριάντα τέσσερα (34) και τριάντα πέντε (35) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (33) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στην δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλ. 
(1 68%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. 
(146%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (34) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το 
διαμέρισμα (27) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτο¬ 
μένης πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (34) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
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συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα 
χιλ. (81 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλ. (94%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81 %ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Δυτ. με το διαμέ¬ 
ρισμα (33) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας Βορ. με 
το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (35) του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και πολ/κίας. Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. (35) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (1 1 3%οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(11 3) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
έξηχιλ. (136 %ο) ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλ. 
(1 56%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χιλ. 
(136%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (34) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. 
Α/2α/85 σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. τριά- 
νταέξη (36), τριάντα επτά (37) και τριάντα οκτώ (38) δια¬ 
μερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

ΤοΑριθμ. (36) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλ. 
(184%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. 
(146%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, με 
κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (37) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολυκατοικίας Δυτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και το διαμέρισμα (30) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
εφαπτομένης πολυκατοικίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (37) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα 
χιλ. (81 %ο) ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. (103%ο) καικε- 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,Δυτ. με το διαμέρισμα 
(36) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κλι¬ 
μακοστάσιο και το διαμέρισμα (38) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. (38) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (11 3%οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 


εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(113) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
έξι χιλ. (1 36 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλ. 
(171 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χιλ. 
(1 36%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο.Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (37) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας. 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ/ σχέδιο κατόψε¬ 
ως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και 
ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (3β) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (3α) 
Στην πολυκατοικία (3β) αντιστοιχούν τα (508%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ τέσσερα (4) 

Ο Στοίχος τέσσερα (4) τύπου 316 I που φαίνεται στο 
αριθμ. 11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από τις αριθμ. τέσσερα άλφα (4α) και τέσσερα βήτα (4β) 
πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η Αριθμ. (4α) πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. τέσσερα άλφα (4α) αποτελεί- 
ται από το Υπόγειο το Ισόγειο τον (Α') πρώτο και (Β') δεύ¬ 
τερο πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγρα¬ 
φή των οποίων έχει ως εξής: 

Το Υπόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/3α/86 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους. 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο Α/1α/87 σχέδιο κατόψεως, 
περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσοδο 
πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα και τα 
αριθμ. τριάντα εννέα(39) και σαράντα (40) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

ΤοΑριθμ. (39) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ. μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλ. 
(75%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο χιλ. 
(192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, και 
με το διαμέρισμα (46) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Δυτ. με το κλιμακοστάσιο και το δια¬ 
μέρισμα (40) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοι¬ 
κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο. 

Το Αριθμ. (40) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εξήντα έξι τ.μ. (66,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα εκατ. χιλ. (80 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα οκτώ εκατ. (81,98) ψή¬ 
φους ογδόντα (80) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126 %ο) ανελκυστή¬ 
ρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (39) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας,Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε- 
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δο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α/87 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. σαράντα ένα 
(41) και σαράντα δύο (42) διαμερίσματα που περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το Αριθμ. (41) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ.μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια τριάντα πέ¬ 
ντε χιλ. (235%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (48) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα (42) του ιδίου ορόφου στοίχου 
και πολυκατοικίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (42) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα δύο 
χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εν¬ 
νέα χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. μετο κλιμακοστάσιο 
και το διαμέρισμα (41) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. 
Α/2α/87 σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. σαρά- 
ντατρία (43) και σαράντα τέσσερα (44) διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (43) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ.μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια πενήντα εν¬ 
νέα χιλ. (259%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο,και με το διαμέρισμα (50) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα (44) του ιδίου ορόφου στοίχου 
και πολυκατοικίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (44) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 


ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα διακόσια χιλ. 
(200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εννέα 
χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. μετο κλιμακοστάσιο και 
το διαμέρισμα (43) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/4α/87 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, 
και ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (4α) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (4β) 
Στην πολυκατοικία (4α) αντιστοιχούν τα (500%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η Αριθμ. (4β) πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. τέσσερα βήτα (4β) αποτελεί- 
ται από το Υπόγειο το ισόγειο τον (Α') πρώτο και (Β') δεύ¬ 
τερο πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγρα¬ 
φή των οποίων έχει ως εξής: 

Το Υπόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/3α/86 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους. 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο Α/1α/87 σχέδιο κατόψεως, 
περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσοδο 
πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα αριθμ. 
σαράντα πέντε(45) και σαράντα έξι (46) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (45) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένα τ. μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλ. 
(75 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο χιλ. 
(192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. μετο κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (46) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (46) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εξήντα έξι τ.μ. (66,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα εκατ. χιλ. (80 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα οκτώ εκατ. (81,98) ψή¬ 
φους ογδόντα (80) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126 %ο) ανελκυστή¬ 
ρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (45) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολυκατοικίας,Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
καιτο διαμέρισμα (39) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α/87 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. σαράντα 
επτά (47) και σαράντα οκτώ (48) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (47) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
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κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. (101,00) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου εκατόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και 
σαράντα έξι εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία 
(123) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ενενήντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακό¬ 
σια τριάντα πέντε χιλ. (235%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με το κλιμακοστάσιο και το 
διαμέρισμα (48) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολυκα¬ 
τοικίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (48) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 % 0 ) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα 
δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμέρισμα (47) του ιδίου ορόφου, στοί¬ 
χου καιπολ/κίαςΔυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το δια¬ 
μέρισμα (41) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
εφαπτομένης πολυκατοικίας Βορ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. 
Α/2α/87 σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. σαρά¬ 
ντα εννέα (49) και πενήντα (50) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (49) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. (101,00) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου εκατόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και 
σαράντα έξι εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία 
(123) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εκατόν ενενήντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακό¬ 
σια πενήντα εννέα χιλ. (259%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ενενήντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο,Δυτ. μετο κλιμακοστάσιο και το 
διαμέρισμα (50) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το Αριθμ. (50) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα διακόσια χιλ. 
(200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εν¬ 
νέα χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. μετο κλιμακοστά¬ 
σιο καιτο διαμέρισμα (49) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολυκατοικίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το δια¬ 


μέρισμα (43) του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομέ¬ 
νης πολ/κίας. Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/4α/87 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, 
και ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (4β) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (4α) 
Στην πολυκατοικία (4β) αντιστοιχούν τα (500%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ πέντε (5) 

Ο Στοίχος πέντε (5) τύπου 3161 που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τις 
αριθμ. πέντε άλφα (5α) και πέντε βήτα (5β) πολυκατοικίες 
που περιγράφονται ως εξής: 

Η Αριθμ. (5α) πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. πέντε άλφα (5α) αποτελείται 
από το Υπόγειο το Ισόγειο τον (Α') πρώτο και (Β') δεύτερο 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το Υπόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/3α/86 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους. 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο Α/1α/87 σχέδιο κατόψεως, 
περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσοδο 
πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα 
αριθμ. πενήντα ένα(51) και πενήντα δύο (52) διαμερίσμα¬ 
τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (51) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εξήντα έξι τ.μ. (66,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα εκατ. χιλ. (80 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα οκτώ εκατ. (81,98) ψή¬ 
φους ογδόντα (80) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126 %ο) ανελκυστή¬ 
ρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο 
κλιμακοστάσιο καιτο διαμέρισμα (52) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου καιπολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο καιτο 
(58) διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, στοίχου και της εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (52) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ. μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλ. 
(75%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο χιλ. 
(192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. μετο κλιμακοστάσιο και μετο διαμέρισμα (51) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α/87 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. πενήντα τρία 
(53) και πενήντα τέσσερα (54) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (53) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ- 
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ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 

(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα δύο 
χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εν¬ 
νέα χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα (54) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρι¬ 
σμα (60) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (54) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ.μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια τριάντα πέ¬ 
ντε χιλ. (235%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νοτ. με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρι¬ 
σμα (53) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. 
Α/2α/87 σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. πενή¬ 
ντα πέντε (55) και πενήντα έξι (56) διαμερίσματα που πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (55) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 

(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε (95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα διακόσια χιλ. 
(200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εννέα 
χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακοστάσιο 
και το διαμέρισμα (56) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πο¬ 
λυκατοικίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρι¬ 
σμα (62) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας 

Το Αριθμ. (56) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ.μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια πενήντα εν¬ 
νέα χιλ. (259%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο, Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο. Νοτ. με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 


(55) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/4α/87 σχέδιο κατό¬ 
ψεως,περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, 
και ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (5α) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (5β) 
Στην πολυκατοικία (5α) αντιστοιχούν τα (500%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η Αριθμ. (5β) πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. πέντε βήτα (5β) αποτελείται 
από το Υπόγειο το ισόγειο τον (Α') πρώτο και (Β') δεύτερο 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των 
οποίων έχει ως εξής: 

Το Υπόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/3α/86 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους. 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο Α/1α/87 σχέδιο κατόψεως, 
περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσοδο 
πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα αριθμ. 
πενήντα επτά(57) και πενήντα οκτώ (58) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (57) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εξήντα έξι τ.μ. (66,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα εκατ. χιλ. (80 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα οκτώ εκατ. (81,98) ψή¬ 
φους ογδόντα (80) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126 %ο) ανελκυστή¬ 
ρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο.Βορ.Με 
το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (58) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολυκατοικίας, Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το Αριθμ. (58) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ. μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλ. 
(75 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο χιλ. 
(192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο, και με το διαμέρισμα (51) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το κλιμακοστάσιο και 
το διαμέρισμα (57) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυ¬ 
κατοικίας. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α/87 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. πενήντα εν¬ 
νέα (59) και εξήντα (60) διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το Αριθμ. (59) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 

(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
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συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα δύο 
χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εν¬ 
νέα χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα (60) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
καιπολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. (60) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. (101,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123%οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα 
έξι εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενε¬ 
νήντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια τριάντα 
πέντε χιλ. (235%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενε¬ 
νήντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (53) του ιδίου ορόφου 
στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας Νοτ. με το κλι¬ 
μακοστάσιο και το διαμέρισμα (59) του ιδίου ορόφου 
στοίχου καιπολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. 
Α/2α/87 σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εξήντα 
ένα (61) και εξήντα δύο (62) διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (61) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε (95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα διακόσια χιλ. 
(200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εννέα 
χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα (62) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολυκατοικίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. (62) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ. μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια πενήντα εν¬ 
νέα χιλ. (259%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο,Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και το διαμέρισμα (55) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με το κλιμακο¬ 
στάσιο και το διαμέρισμα (61) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας. 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/4α/87 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, 
και ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (5β) έχουν κοινή 


θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (5α) 
Στην πολυκατοικία (5β) αντιστοιχούν τα (500%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ έξι (6) 

Η Πολυκατοικία έξι (6) 

Η Πολυκατοικία με αριθμό έξι (6) που ανήκει στον στοί¬ 
χο έξι (6) τύπου 316 I που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
Υπόγειο το ισόγειο τον (Α') πρώτο και (Β') δεύτερο πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Υπόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/3α/86 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους. 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο Α/1α/87 σχέδιο κατόψεως, 
περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσοδο 
πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα αριθμ. 
εξήντα τρία(63) και εξήντα τέσσερα (64) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (63) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εξήντα έξι τ.μ. (66,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα εκατ. χιλ. (80%οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα οκτώ εκατ. 
(81,98) ψήφους ογδόντα (80) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126 %ο) 
ανελκυστήρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126%ο) και συνορεύει: 
Ανατ. με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (64) του ιδί¬ 
ου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (64) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. (101,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123%οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα 
έξι εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενε¬ 
νήντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε 
χιλ. (75%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο 
χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (63) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α/87 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως καιτα αριθμ. εξήντα πέντε 
(65) και εξήντα έξι (66) διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής: 

Το Αριθμ. (65) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα δύο 
χιλ. (1 82%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εν¬ 
νέα χιλ. (1 49%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το κλιμακοστάσιο 
και το διαμέρισμα (66) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
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πολ/κίαςΔυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (66) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ.μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια τριάντα πέ¬ 
ντε χιλ. (235%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 
(65) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. 
Α/2α/87 σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εξήντα 
επτά (67) και έξήντα οκτώ (68) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (67) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα διακόσια χιλ. 
(200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εννέα 
χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με το κλιμακοστάσιο και 
το διαμέρισμα 68του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτιά με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (68) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένα τ.μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια πενήντα εν¬ 
νέα χιλ. (259%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο, Δυτ. με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 
(67) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/4α/87 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, 
και ασανσέρ 

ΣΤΟΙΧΟΣ επτά (7) 

Η Πολυκατοικία επτά (7) 

Η Πολυκατοικία με αριθμό επτά (7) που ανήκει στον 
στοίχο επτά (7) τύπου 316 I που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από το 
Υπόγειο το ισόγειο τον (Α') πρώτο και (Β') δεύτερο πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Υπόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/3α/86 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους. 


Το Ισόγειο που φαίνεται στο Α/1α/87 σχέδιο κατόψεως, 
περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσοδο 
πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα αριθμ. 
εξήντα εννέα (69) και εβδομήντα (70) διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (69) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ. μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πέντε χιλ. 
(75 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενήντα δύο χιλ. 
(192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Νοτ. με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (70) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας. 

Το Αριθμ. (70) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εξήντα έξι τ.μ. (66,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα εκατ. χιλ. (80 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα οκτώ εκατ. (81,98) ψή¬ 
φους ογδόντα (80) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126 %ο) ανελκυστή¬ 
ρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. μετο 
κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (69) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου καιπολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2α/87 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εβδομήντα 
ένα (71) και εβδομήντα δύο (72) διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (71) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένατ. μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια τριάντα πέ¬ 
ντε χιλ. (235%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο Νοτ. μετο κλιμακοστάσιο και μετο διαμέρι¬ 
σμα (72) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας 

Το Αριθμ. (72) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα δύο 
χιλ. (1 82%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εν¬ 
νέα χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. μετο κλιμακο- 
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στάσιο και το διαμέρισμα (71) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
καιπολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. 
Α/2α/87 σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, 
ασανσέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εβδο¬ 
μήντα τρία (73) και εβδομήντα τέσσερα (74) διαμερίσμα¬ 
τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (73) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατόν ένα τ. μ. (101,00) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν είκοσι τρία εκατ. χιλ. (123 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα έξι 
εκατ. (125,46) ψήφους εκατόν είκοσι τρία (123) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192 %ο) ανελκυστήρα διακόσια πενήντα εν¬ 
νέα χιλ. (259%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ενενή¬ 
ντα δύο χιλ. (192%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο, Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο.Νοτ. με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρι¬ 
σμα (74) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας 

Το Αριθμ. (74) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ τ.μ. και δέκα εκατ. 
(78,10) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου ενενήντα πέντε εκατ. χιλ. (95 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
ένα εκατ. (97,01) ψήφους ενενήντα πέντε(95) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα εννέα χιλ. (149 %ο) ανελκυστήρα διακόσια χιλ. 
(200%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα εννέα 
χιλ. (149%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με το κλιμακοστάσιο και 
το διαμέρισμα (73) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
πολ/κίας Νότια με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/4α/87 σχέδιο κατό¬ 
ψεως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, 
και ασανσέρ. 

ΣΤΟΙΧΟΣ οκτώ (8) 

Ο Στοίχος οκτώ (8) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει τις 
αριθμ. οκτώ άλφα (8α) και οκτώ βήτα (8β) πολυκατοικίες 
που περιγράφονται ως εξής: 

Η Αριθμ. (8α) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. οκτώ άλφα (8α) αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1 β/85 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική 
είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και 
τα αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) και εβδομήντα έξι (76) 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (75) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εξήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (65,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ογδόντα εκατ. χιλ. (80%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και εξήντα 
ένα εκατ. (81,61) ψήφους ογδόντα (80) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα χιλ. 
(99 %ο) ανελκυστήρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κε¬ 


ντρικής θέρμανσης ενενήντα εννέα χιλ. (99%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Δυτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Βορ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και το κλιμακοστάσιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
και το διαμέρισμα (84) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφα¬ 
πτομένης πολυκατοικίας 

Το Αριθμ. (76) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πεντε χιλ. (75%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. (1 5 1 %ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι¬ 
μακοστάσιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο . 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εβδομήντα 
επτά (77) εβδομήντα οκτώ (78) και εβδομήντα εννέα (79) 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (77) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκατρίαεκατ. χιλ. (113%οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(1 13) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλ. (140 %ο) ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλ. 
(156%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ.Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο, και το διαμέ¬ 
ρισμα (78) του ιδίου ορόφου στοίχου καιπολ/κίας Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (87) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας. 

Το Αριθμ. (78) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69, 1 9) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσε¬ 
ρα χιλ. (84 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλ. 
(94%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα χιλ. 
(84%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. 
με το διαμέρισμα (79) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμέρισμα (77) του ιδίου ορόφου στοί¬ 
χου και πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (79) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
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χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλ. 
(1 68%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. 
(151 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, το 
κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (78) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας .Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2 /85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ογδόντα 
(80), ογδόντα ένα (81) και ογδόντα δύο (82) διαμερίσμα¬ 
τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (80) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (113 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(113) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλ. (1 40 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλ. 
(171%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα (81) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, και το διαμέρισμα (90) του ιδίου 
ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας 

Το Αριθμ. (81) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσε¬ 
ρα χιλ. (84 %ο) ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. (103%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα χιλ. (84%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το δια¬ 
μέρισμα (82) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με το κλιμακοστάσιο 
και το διαμέρισμα (80) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (82) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλ. 
(184%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. 
(1 51 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (81) του ιδίου ορόφου 
στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψε¬ 
ως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και 
ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (8α) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (8β) 


Στην πολυκατοικία (8α) αντιστοιχούν τα (492%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η Αριθμ. (8β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. οκτώ βήτα (8β) αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/0β/85 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική 
είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα 
αριθμ. ογδόντα τρία(83) και ογδόντα τέσσερα (84) διαμε¬ 
ρίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (83) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ογδόντα οκτώ τ.μ. και τριάντα εκατ. 
(88,30) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εκατόν επτά εκατ. χιλ. (107 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εννέα και εξή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (109,68) ψήφους εκατόν επτά (107) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128 %ο) ανελκυστήρα πενήντα οκτώ χιλ. 
(58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. 
(128%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το κλιμακοστάσιο,Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (84) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εξήντα έξι χιλ. (66%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το δια¬ 
μέρισμα (75) του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ογδόντα πέ¬ 
ντε (85) ογδόντα έξι (86) και ογδόντα επτά (87) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (85) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (113 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(11 3) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
έξι χιλ. (136 %ο) ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλ. 
(156%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χιλ. 
(136%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (86) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Νοτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (86) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
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χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα 
χιλ. (81 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλ. (94%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81 %ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,Δυτ. με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμέρισμα (85) του ιδίου ορόφου στοί¬ 
χου και πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το δια¬ 
μέρισμα (87) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας. Νοτ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. (87) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλ. 
(168%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. 
(146%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και το διαμέρισμα (77) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
εφαπτομένης πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, κλι¬ 
μακοστάσιο και το διαμέρισμα (86) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2 /85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ογδόντα 
οκτώ (88), ογδόντα εννέα (89) και ενενήντα (90) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

ΤοΑριθμ. (88) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (11 3%οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(113) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα 
έξηχιλ. (136 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλ. 
(171%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χιλ. 
(136%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, το 
κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (89) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας.Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. 
με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (89) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα 
χιλ. (81 %ο) ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. (103%ο) καικε- 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,Δυτ. με το κλιμακοστά¬ 
σιο και το διαμέρισμα (88) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 
(90) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοι- 


νόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (90) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (1 22 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλ. 
(1 84%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. 
(146%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και με το διαμέρισμα (80) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και εφαπτομένης πολυκατοικίας Νοτ. με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (89) του ιδίου 
ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας 

Το Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψε¬ 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και 
ασανσέρ 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (8β) έχουν κοινή 
θέρμανση με τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (8α) 
Στην πολυκατοικία (8β) αντιστοιχούν τα (508%ο) των δα¬ 
πανών της κεντρικής θέρμανσης. 

ΣΤΟΙΧΟΣ εννέα (9) 

ο Στοίχος εννέα (9) τύπου 314 που φαίνεται στο αριθμ. 
11220/Α/2δ/83 πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει τις 
αριθμ. εννέα άλφα (9α) εννέα βήτα (9β) και εννέα γάμα 
(9γ)πολυκατοικίες που περιγράφονται ως εξής: 

Η Αριθμ. (9α) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. εννέα άλφα (9α) αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/1 β/85 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική 
είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα 
αριθμ. ενενήντα ένα (91) και ενενήντα δύο (92) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (91) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (1 22 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 

(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εβδομήντα πεντε χιλ. (75%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151 %ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το δια¬ 
μέρισμα (100)του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομέ¬ 
νης πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακο¬ 
στάσιο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (92) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εξήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (65,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου ογδόντα εκατ. χιλ. (80%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και εξήντα 
ένα εκατ. (81,61) ψήφους ογδόντα (80) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα χιλ. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


1145 


(99 %ο) ανελκυστήρα σαράντα εννέα χιλ. (49%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα εννέα χιλ. (99%ο) και συνο¬ 
ρεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, και το κλιμακοστά¬ 
σιο. Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο και το κλιμακοστάσιο Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ενενήντα 
τρία (93), ενενήντα τέσσερα (94) και ενενήντα πέντε (95) 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (93) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν οε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ χιλ. 
(168%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. 
(1 51 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το διαμέρισμα (103) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα (94) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (94) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσε¬ 
ρα χιλ. (84 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλ. 
(94%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα χιλ. 
(84%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το διαμέρισμα (93) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο Νοτ. με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 

(95) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (95) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (1 13 %οοο) που αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(1 13) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλ. (140 %ο) ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλ. 
(156%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το κλιμακοστάσιο Δυτ.Με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο, και το διαμέρι¬ 
σμα (94) του ιδίου ορόφου στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2 /85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. ενενήντα έξι 

(96) , ενενήντα επτά (97) και ενενήντα οκτώ (98) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (96) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 


χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(1 24,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα ένα 
χιλ. (151 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσσερα χιλ. 
( 1 84%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα χιλ. 
(151 %ο) και συνορεύει: Ανατ. με το διαμέρισμα (106) του 
ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 

(97) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 

Το Αριθμ. (97) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69, 1 9) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσε¬ 
ρα χιλ. (84 %ο) ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. (103%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα χιλ. (84%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέ¬ 
ρισμα (96) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. 
με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (98) του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (98) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (113 %οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο 
εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(113) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαρά¬ 
ντα χιλ. (140 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα ένα χιλ. 
(171%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,και 
το κλιμακοστάσιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα (97) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, 

Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψε¬ 
ως, περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και 
ασανσέρ. 

Τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (9α) έχουν κοινή 
θέρμανση μετά διαμερίσματα των πολυκατοικιών(9β)και 
(9γ). Στην πολυκατοικία (9α) αντιστοιχούν τα (326%ο) των 
δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 

Η Αριθμ. (9β) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. εννέα βήτα (9β) αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/0β/85 σχέδιο κα¬ 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική 
είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ και τα 
αριθμ. ενενήντα εννέα (99) και εκατό (100) διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (99) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
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χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εκατόν 
είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο εκατ. 
(124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εξήντα έξι χιλ. (66%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. (146%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι¬ 
μακοστάσιο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρι¬ 
σμα (108) του ιδίου ορόφου στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας 

Το Αριθμ. (100) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθη¬ 
τικούς χώρους έχει εμβαδό ογδόντα οκτώ τ.μ. και τριά¬ 
ντα εκατ. (88,30) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εκατόν επτά εκατ. χιλ. 
(107 %οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν εννέα και εξήντα οκτώ εκατ. (109,68) ψήφους εκα¬ 
τόν επτά (107) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128 %ο) ανελκυστή¬ 
ρα πενήντα οκτώ χιλ. (58%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. (128%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο,Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (91) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Βορ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και 
το κλιμακοστάσιο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν ένα 
(101), εκατόν δύο (102) καιεκατόντρία (103) διαμερίσμα¬ 
τα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (101) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι 
δύο εκατ. (124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλ. (1 46 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ 
χιλ. (1 68%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (1 46%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (102) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο και το διαμέρισμα (111) του ιδίου ορόφου, στοίχου και 
εφαπτομένης πολ/κίας 

Το Αριθμ. (102) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα 
χιλ. (81 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλ. (94%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81 %ο) και συ¬ 
νορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,Δυτ. με το κλιμα¬ 
κοστάσιο και το διαμέρισμα (103) του ιδίου ορόφου στοί¬ 
χου και πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοι- 


νόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (101) του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και πολ/κίας. 

Το Αριθμ. (103) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (113%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και 
πενήντα δύο εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα 
τρία(113) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα έξι χιλ. (136 %ο) ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν πενήντα έξι χιλ. (156%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα έξι χιλ. (136%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα (102) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας.Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (93) του ιδίου 
ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμα¬ 
κοστάσιο. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2 /85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν τέσ¬ 
σερα (104), εκατόνπέντε (105) και εκατόν έξι (106) διαμε¬ 
ρίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (104) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122%οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι 
δύο εκατ. (124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (1 84%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα έξι χιλ. (1 46%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο, Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (105) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (114) του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και εφαπτομένης πολυκατοικίας 

Το Αριθμ. (105) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα 
χιλ. (81 %ο) ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. (1 03%ο) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81 %ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,Δυτ. με το κλιμακοστά¬ 
σιο και το διαμέρισμα (106) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτη- 
το οικόπεδο και το διαμέρισμα (104) του ιδίου ορόφου, 
στοίχου και πολ/κίας 

Το Αριθμ. (106) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέ¬ 
δου εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (1 13%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και 
πενήντα δύο εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα 
τρία(113) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή- 
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στων εκατόν τριάντα έξι χιλ. (136 %ο) ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εβδομήντα ένα χιλ. (171%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα έξι χιλ. (136%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα (105) του ιδίου ορόφου, στοίχου καιπολ/κίας Δυτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (96) του ιδίου 
ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας Βορ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι¬ 
μακοστάσιο. 

Το Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψε- 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο ,και 
ασανσέρ 

Τα διαμερίσματα της πολ/κίας (9β) έχουν κοινή θέρ¬ 
μανση με τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών (9α) και 
(9γ). Στην πολυκατοικία (9β) αντιστοιχούν τα (337%ο) των 
δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 

Η Αριθμ. (9γ) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. εννέα γάμα (9γ) αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α'), δεύτερο (Β'), πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και δώμα η περιγραφή των οποί¬ 
ων έχει ως εξής: 

Το Ισόγειο που φαίνεται στο αριθμ. Α/0β/85 σχέδιο κα- 
τόψεως περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική 
είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο και ασανσέρ καιτα 
αριθμ. εκατόν επτά (107) και εκατόν οκτώ(108) διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (107) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122%οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι 
δύο εκατ. (124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εξήντα έξι χιλ. (66%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι χιλ. (1 46%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλι¬ 
μακοστάσιο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (108) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό ογδόντα οκτώ τ.μ. και τριάντα 
εκατ. (88,30) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εκατόν επτά εκατ. χιλ. (107%οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εννέα και εξή¬ 
ντα οκτώ εκατ. (109,68) ψήφους εκατόν επτά (107) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ χιλ. (128 %ο) ανελκυστήρα πενήντα οκτώ χιλ. 
(58%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ χιλ. 
(128%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοσστάσιο Βορ. 
με το διαμέρισμα (99) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφα¬ 
πτομένης πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ο πρώτος (Α') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2/85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν εν- 
νέα(109), εκατόν δέκα (110) και εκατόν έντεκα (111) δια¬ 
μερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (109) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό 


συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι 
δύο εκατ. (124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(122) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα¬ 
ράντα έξι χιλ. (1 46 %ο) ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ 
χιλ. (1 68%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
χιλ. (1 46%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, 
το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (110) του ιδίου ορό¬ 
φου, στοίχου και πολ/κίας Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο 
Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

ΤοΑριθμ. (110) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69, 1 9) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα χι¬ 
λιοστά (81 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλ. 
(94%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81%ο) 
και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο,Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα (109) του ιδίου ορό¬ 
φου στοίχου και πολ/κίας Βορ. με το κλιμακοστάσιο και με 
το διαμέρισμα (111) του ιδίου ορόφου στοίχου και 
πολ/κίας. Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤοΑριθμ. (111) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εκα¬ 
τόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (1 13%οοο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και πενήντα δύο εκατ. 
(1 15,52) ψήφους εκατόν δέκα τρία(1 13) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα έξηχιλ. 
(136 %ο) ανελκυστήρα εκατόν πενήντα έξι χιλ. (156%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι χιλ. (136%ο) και 
συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Δυτ. με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο Βορ. με το διαμέρι¬ 
σμα (101) του ιδίου ορόφου, στοίχου και εφαπτομένης 
πολ/κίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα (110) του 
ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας. 

Ο Δεύτερος (Β') όροφος που φαίνεται στο αριθμ. Α/2 /85 
σχέδιο κατόψεως περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασαν¬ 
σέρ, διάδρομο προσπελάσεως και τα αριθμ. εκατόν δώ¬ 
δεκα (112), εκατόν δέκα τρία (113) και εκατόν δέκα τέσ¬ 
σερα (114) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το Αριθμ. (112) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό εκατό τ.μ. (100,00) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εκατόν είκοσι δύο εκατ. χιλ. (122 %οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι 
δύο εκατ. (124,22) ψήφους εκατόν είκοσι δύο(1 22) ποσο¬ 
στό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σα- 
ράνταέξιχιλ. (146 %ο) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τέσ¬ 
σερα χιλ. (1 84%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαρά¬ 
ντα έξι χιλ. (146%ο) και συνορεύει: Ανατ. με κοινόκτητο 
οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (113) 
του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολυκατοικίας Δυτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο Βορ. με κοινόκτητο οικόπεδο Νοτ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 




1148 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤοΑριθμ. (113) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους έχει εμβαδό πενήντα πέντε τ.μ. και εβδομήντα 
εκατ. (55,70) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου εξήντα οκτώ εκατ. χιλ. (68 %οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και δέ¬ 
κα εννέα εκατ. (69,19) ψήφους εξήντα οκτώ (68) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα ένα 
χιλ. (81 %ο) ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλ. (103%ο) καικε- 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα χιλ. (81%ο) και συνορεύ¬ 
ει: Ανατ. με κοινόκτητο οικόπεδο, Δυτ. με κοινόκτητο οι¬ 
κόπεδο καιτο διαμέρισμα (112) του ιδίου ορόφου στοίχου 
καιπολ/κίας Βορ. με το κλιμακοστάσιο καιτο διαμέρισμα 
(114) του ιδίου ορόφου, στοίχου και πολ/κίας Νοτ. με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το Αριθμ. (114) διαμέρισμα αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητι¬ 
κούς χώρους έχει εμβαδό ενενήντα τρία τ.μ. (93,00) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εκατόν δέκα τρία εκατ. χιλ. (1 13%οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα πέντε και 
πενήντα δύο εκατ. (115,52) ψήφους εκατόν δέκα 
τρία(113) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν τριάντα έξι χιλ. (136 %ο) ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εβδομήντα ένα χιλ. (171 %ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα έξι χιλ. (136%ο) και συνορεύει: Ανατ. με 
κοινόκτητο οικόπεδο Δυτ. με κοινόκτητο οικόπεδο καιτο 
κλιμακοστάσιο Βορ. με το διαμέρισμα (104) του ιδίου 
ορόφου στοίχου και εφαπτομένης πολ/κίας και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο Νοτ. με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακο¬ 
στάσιο καιτο διαμέρισμα (113) του ιδίου ορόφου, στοίχου 
και πολ/κίας 

Το Δώμα 

Το Δώμα που φαίνεται στο αριθμ. Α/3γ σχέδιο κατόψε- 
ως περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο ,και 
ασανσέρ 

Τα διαμερίσματα της πολ/κίας (9γ) έχουν κοινή θέρμαν¬ 
ση με τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών (9α) και (9β). 
Στην πολυκατοικία (9γ) αντιστοιχούν τα (337%ο) των δα¬ 
πανών κεντρικής θέρμανσης. 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3741/1929 “περί της κατ'όροφον ιδιοκτησίας” όπως 
τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/1971, το άρθρο 10 ΑΝ 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 1117 
ΑΚ. 

Ειδικά τα εννενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα 
ένα τετρ. μέτρα και ογδόντα πέντε εκατ. (92.831,85) πα¬ 
ραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτελείς χώροι στην ιδιοκτησία 
του ΟΕΚ, ο οποίος παρακρατεί το δικαίωμα να διαμορ¬ 
φώνει τούτους οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση 
του σε περισσότερους επι μέρους χώρους και να προβαί¬ 
νει μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συνι¬ 
διοκτητών στην κατανομή των ανηκόντων σε κάθε ένα 
από τους ενιαίους τούτους χώρους ποσοστών συνιδιο- 


κτησίας επί του οικοπέδου και να συνιστά κατ'αυτό τον 
τρόπο χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις και να κατανέμει τις δαπάνες των κοι¬ 
νοχρήστων σύμφωνα προς τις διατάξεις του Γενικού και 
Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1) Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μια τοντύπο κατοικίας, την 
θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδόν αυ¬ 
τής, το εμβαδόν της αποθήκης που ενδεχομένως αντι¬ 
στοιχεί σ'αυτήν σε εκατοντάκις χιλιοστά συνιδιοκτησίας 
επί του οικοπέδου και ψήφους και το ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας σε Μ2 επί του οικοπέδου. 

2) Το σχέδιο Γ ενικής Διατάξεως στο οποίο εικονίζεταιτο 
όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράστηκε από τον ΟΕΚ, το 
τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρη¬ 
στους χώρους (με ροζ και πράσινο χρώμα) τα τμήματα 
αυτού που απαρτίζουντο οικόπεδο του οικισμού, οιχώροι 
του οικοπέδου του Οικισμού που καταλαμβάνονται από 
τους εκατόν δέκα (110) στοίχους, οι χώροι που καταλαμ¬ 
βάνονται από κάθε μια κατοικία κάθε στοίχου και τα τμή¬ 
ματα του οικοπέδου του Οικισμού, που ανήκουν κατ'απο- 
κλειστική χρήση σε κάθε κατοικία. 

3) Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλλου που έχει 
κατατεθεί στην Συμβ/φο Αθηνών Θεώνη Καφίρη - Αθανα¬ 
σίου που έχει συνταχθεί η αριθμ. 6902/14.12.1999 πράξη 
αυτού. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτη¬ 
τών του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει 

α) Τον Γ ενικό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτη¬ 
τών σε σχέση με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους 
χώρους του όλου οικισμού και 

β) τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών κάθε στοί¬ 
χου.Καταρτίσθηκε δυνάμει των αριθμ. 23/19.3.76 και 
87/15.11.1977 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΕΚ και δημοσιεύθηκε στα αριθμ. 441/5.4.76 και 
1296/16.12.77 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(τεύχος Β) αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρού- 
σης πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικι¬ 
σμού και αντίγραφα των ως άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγρα- 
φούν με την παρούσα. 

Το ΔΣ του ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα απόφαση να δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εφαρμο¬ 
γή του άρθρου ΙΟπαρ. 2 του ΑΝ 163/1967 όπως αντικα- 
ταστάσθηκε και ισχύει. 

Η παρούσα απόφαση θεωρείται επικυρωμένη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Ιανουάριου 2000 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 34 312 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ήΙΙρ: νννννν.θΐ.ρτ 

Θ-ΓΤ13Μ: \Λ/θ6ΐΤ135ΐθΓ @ θΙ.ρΓ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε 

ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Σολωμού 51 


ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



5230 841 

Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 

(031) 423 956 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 



5249 547 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 18531 

4135 228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

ΠΑΤΡΑ 


Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 

Κορίνθου 327-Τ.Κ. 262 23 

(061) 6381 100 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 


Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5248 785 

Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 


ΚΟΜΟΤΗΝΗ 


αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0531) 22 858 



ΛΑΡΙΣΑ 




Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

(041) 597449 



ΚΕΡΚΥΡΑ 




Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0661) 89 127/89 120 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ 




Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 

(081) 396 223 



ΛΕΣΒΟΣ 




Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 




(0251)46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ' Μέ ΧΡ ι 8 σελίδε Ρ 200 δρχ. 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Λ ' ο * - -γ 

- Απο 8 σελίδες και ανω προσαυξηση 100 δρχ. ανα δσελιδο ή μέρος αυτου 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 

2531 

ΤΑΠΕΤ3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

60.000 δρχ. 

3.000 δρχ. 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 » 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

15.000 » 

750 » 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

70.000 » 

3.500 » 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

30.000 » 

1.500 » 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

15.000 » 

750 » 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 

5.000 » 

250 » 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 » 

500 » 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000 » 

150 » 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

10.000 » 

500 » 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 » 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 » 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί 
να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

*Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00" έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

















